﻿e d ! t o r i a l Pana nu este prea tarziu! Desteapta-te, romane, din somnul cel de moarte, in care te-adancira barbarii de tirani! Acum ori niciodata croieste-ti alta soarte, La care sa se-nchine si cruzii tai dusmani! Acum ori niciodata sa dam dovezi la lume Ca-n aste mani mai curge un sange de roman, ªi ca-n a noastre piepturi pastram cu fala-un nume Triumfator in lupte, un nume de Traian! ——————————————————————————— Priviti, marete umbre, Mihai, ªtefan, Corvine, Romana natiune, ai vostri stranepoti, Cu bratele armate, cu focul vostru-n vine, „Viata-n libertate ori moarte!” striga toti. ——————————————————————————— Preoti, cu cruce-n frunte! caci oastea e crestina, Deviza-i libertate si scopul ei preasfant. Murim mai bine-n lupta, cu glorie deplina, Decat sa fim sclavi iarasi in vechiul nost’ pamant! Versurile selectate din Imnul de Stat al Romaniei sunt de ani de zile perene. Adica, mai actuale ca niciodata, cu trimi-tere la ceea ce se intampla (paradoxal) cu deosebire dupa 1990. Simtamintele si sperantele de atunci s-au perimat si unele, chiar, s-au distrus in ciuda „spiritului post-revolutionar” declarat sus si tare de catre .toti cei care au gustat si gusta din „mierea” oferita de functiile de conducere prin care trec, prin rotatie, fie ca sunt la putere sau in opozitie. Ciocoii vechi si noi n-au mama, n-au tata! Ei se infrupta cu nesat din ce-a fost sau a mai ramas din resursele acestei tari. Supravietuirea lor si-au asigurat-o, mai putin si pe cea a celor care spera si spera sa vada concret, cu ochii lor, deci, cum este „sa traiti bine”. Sperante desar-te, de unde si ac-tualitatea versurilor de mai inainte. Pe zi ce trece apar noi si noi specimene (nu le putem numi altfel) insetate de putere si averi care, sireti cum sunt, promit marea cu sarea unui popor credul la orice tampenie de pe urma careia ar putea profita cu ceva. intre creduli sunt destui imbecili care, prin cultura lor pre-cara, nu pricep si nu-si pot explica niciodata daca un nou „Mesia” al unei televiziuni declarata „a poporului”, care le promite zeci de mii de euro, confiscarea averilor ciocoilor, locuinte, servicii, salarii, pensii etc., le si poate realiza visurile. Daca ar fi cinstit, respectivul si-ar pune la dispozitia celor pe umarul carora le plange, imensa sa avere dobandita cu atata sarg incat da de lucru DNA-ului. Subtil cum se crede, acesta ia, insa, in tarbaca alti ciocoi, neuitandu-se la barna din ochii sai. Conform unei vechi placi, tara n-are bani pentru ca se con-suma prea mult! Ce investitii, ce infrastructura, ce productie, ce salarii decente, ce pensii? Daca privim mai corect con-sumul este la nababi si nu la „prostime“. Consumul, care seca-tuieste tara, se regaseste in imensele averi dobandite parca la concurenta. Sa nu cumva sa aiba altul mai mult decat el. Investitiile si constructiile sa ramana doar promisiunile lor, care nu mai prididesc sa ne asigure ce bine va arata tara si cetatenii ei dupa 2015, 2030… ! Dar, pentru a fi mai siguri pe noi, sugerez nu fredonarea ci actiunea in spiritul primului vers al Imnului de Stat al Romaniei. Sa auzim numai de bine! Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 186 RON Detalii pe ultima pagina a revistei. R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Elias GAZA 0723.185.170 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. dr. ing. Adrian Radu ing. Petre Ionita prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei prof. univ. dr. ing. Carmen Bucur prof. univ. dr. ing. Ioan Tuns prof. univ. dr. ing. Ludovic Kopenetz prof. univ. dr. ing. Alexandru Catarig drd. chim. Mariana Pruna av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Anniversaari Un om dedicat constructiilor industriale! Inginerul LAURENtIU NAUM – presedintele SC GIP GRUP SA la varsta de 70 de ani Se spune ca florile sunt, cu prioritate, destinate femeilor. Atunci, insa, cand un barbat in toata firea isi mai adauga un an in buchetul vietii, florile ii creeaza o stare de multumire laun-trica, inlaturand orice rezerva de nostalgie legata de trecerea anilor. Flori i se cuvin si unui tenace si indarjit constructor care si-a „confundat“ viata cu profesia ce zideste si lasa oamenilor bunuri menite sa le asigure locuri de munca, habitat, servicii si satisfactii pe masura perioadei in care traiesc. Este inginerul Laurentiu NAUM - presedintele SC GIP GRUP SA. ing. Laurentiu NAUM - presedinte SC GIPGRUPSA Laurentiu NAUM s-a nascut la 18 august 1941 in Moravleanca, localitate apartinand astazi de Ucraina. A urmat cursurile Liceului Teoretic din Braila, pe care l-a absolvit in 1960 dupa care intre 1961 si 1965 a fost student al Institutului Politehnic Timisoara - Sectia Constructii civile, industriale si agricole. Activitatea sa profesionala, desfa-surata dupa absolvirea Institutului Politehnic din Timisoara, este strans legata de multe dintre obiectivele industriale edificate in Romania in ultimii 45 de ani. ªi-a inceput activitatea ca inginer proiectant la IPROMET Galati unde, intre anii 1966 si 1967, a contribuit la realizarea Laminorului 1 de la Com-binatul Siderurgic Galati (estacadele si structura de rezistenta). intre 1968 si 1970, ca angajat al Trustului de Lucrari Speciale Bucu-resti, a fost sef de santier la lucrarile de la Combinatul Petrochimic Brazi si de la Combinatul de Oteluri Speciale Targoviste. in 1971 si 1972, ca inginer sef la intreprinderea de Constructii-Montaj Dambovita, a coordonat lucrarile de glisare de la cladirile de locuinte P+10 din Targoviste. intre 1973 si 1991, inginerul Laurentiu NAUM a fost, din nou, angajatul Trustului de Lucrari Speciale din Bucuresti, de aceasta data in calitate de sef de santier, sef atelier proiectare si director. in aceste functii a condus lucrarile la prizele de apa Turnu-Magurele si tandarei si la batalurile de slam Turnu-Magurele, Slobozia si Bucuresti Sud. Ca sef al atelierului de proiectare a conceput lucrari de o complexitate deosebita pentru cosurile de fum cu inaltime intre 250 m si 350 m de la CET Progresul, CET Halanga Turnu-Severin si din Ucraina, de la Combi-natul Industrial Krivoi-Rog. Ca sef de santier la TLS (Trustul de Lucrari Speciale) Bucuresti, ing. Laurentiu NAUM a coordonat si lucrarile de la numeroase obiective pe care intreprinderea le-a executat in alte tari. Dintre acestea amintim: silozurile de clincher, ciment si faina de la Banyas - Siria, Bagdad, Sinjar si Al-Qaim - Irak, Assint II si El-Warta - Egipt. intre 1991 si 1993, ing. Laurentiu NAUM a fost seful sectiei de proiectare din cadrul SC GIP GRUP SA iar din 1993 este presedintele Consiliului de Administratie si director general al societatii. in aceasta perioada, SC GIPGRUP SA a executat numeroase lucrari importante la realizarea carora apor-tul ing. Laurentiu NAUM a fost hotarator. Amintim dintre acestea: Sediul GIP - cladire P+7; statie de epurare ape uzate Glina Bucuresti; cladirea Grand Hotel Marriott Bucuresti; reparatii la pista aeroportului Mihail Kogalniceanu Constanta; proiectare si executie Cos dis-persie gaze Phoenix Baia Mare H = 350 m; consolidari si reabilitari la cosu-rile de fum de la: - CET Isalnita (H = 200 m); - CET Deva (H = 220 m); - CET Rovinari - cosurile nr. 2 si nr. 3 (H = 220 m); - Arpechim Pitesti (H = 80 m); -CETPalas Constanta (H = 100 m, H = 250 m); - CET Bucuresti Sud (H = 120 m); reparatii capitale pentru pro-tectia turnului de racire de la CET Turceni; consolidarea silozurilor de la Combinatele Holcim din Campulung Muscel si Alesd. Activitatea profesionala a ingine-rului Laurentiu NAUM s-a concretizat printr-o vasta experienta in experti-zarea, proiectarea si consolidarea constructiilor inalte (cosuri de fum industriale, turnuri, silozuri, rezer-voare, castele de apa decantoare, fermentatoare etc.), experienta doban-dita in cei 45 de ani de activitate in tara si in strainatate. De altfel, ing. Laurentiu NAUM este expert in tehnologia de functionare a cosurilor industriale si militant activ pentru mentinerea in siguranta a acestor structuri vitale in cadrul centralelor termoelectrice si a altor instalatii industriale. 4 Revista Constructiilor august 2011 Este elaborator de solutii tehnice proprii brevetate, pornind de la cosurile de fum industriale cu struc-tura de rezistenta nevizitabila si cul-minand cu realizarea de cosuri duble cu structura vizitabila. in calitate de sef de sectie pro-iectare a elaborat proiectele de organizare de santier, executie si tehnologice pentru peste 90 de cosuri de fum industriale din tara. Prin solutiile adoptate a reusit sa obtina reduceri importante ale timpului de executie, costuri de productie mai mici, mentinand, totodata, gradul de siguranta si calitatea constructiei. Ing. Laurentiu NAUM este mem-bru al „International Committee for Industrial Chimneys“ (CICIND) – for international al specialistilor in dome-niul cosurilor industriale. Iata detalierea catorva lucrari de exceptie proiectate si executate sub coordonarea sa: torcretarea si protectia reacto-rului de la cracarea catalitica Brazi, constructie cu H = 60 m, D = 42 m executata in anul 1969; priza de apa Turnu Magurele cu 4 criburi de larg in Dunare, cu lungimea de 250 m, 4 fire cu con-ducte de ø 880 mm, in anul 1974; Cos fum H = 352,5 m - Baia Mare batalurile de slam pentru insta-latiile de la Combinatele Chimice Turnu-Magurele, Targu-Mures si Craiova, care au avut rolul de rezer-voare impermeabile de 15-30 ha, pentru slamurile foarte agresive care nu trebuiau sa ajunga in panza frea-tica – lucrari executate in anul 1975. A participat, de asemenea, la proiectarea si executia unor structuri industriale din beton armat repre-zentative, cu inaltimi intre 100-350 m, lucrari la care ne-am referit anterior. Ing. Laurentiu NAUM este coautor la Inventia O.S.I.M. nr.96089/1987 cu titlul „Cos de fum“ si participant la elaborarea de prescriptii tehnice: P-133/1-1994 - Normativ tehnic republican privind repararea si con-solidarea cosurilor industriale din beton armat. Elaborator: GIP SA Bucuresti; P127/1994 - Normativ de proiec-tare si executie a protectiei termice si anticorozive. Este, totodata, initiatorul unui „Program de consolidare a con-structiilor inalte, cat si revizuirea nor-mativelor de calcul a acestor constructii“. Aflat la o varsta la care multi dintre colegii sai de generatie isi consuma linistiti pensia, inginerul Cos fum H = 200 m - CET Isalnita Laurentiu NAUM, aflat inca in pleni-tudinea fortelor sale fizice si intelec-tuale, continua sa „lupte“ cu indarjire cu inertia si indiferenta factorilor de decizie in domeniu, ce nu constien-tizeaza pericolul in care se afla majoritatea constructiilor industriale inalte de pe platformele complexelor energetice, chimice sau siderurgice, la un eventual cutremur major. La consolidarea acestor con-structii speciale, inalte, cu deosebire a cosurilor de fum industriale - in numar de peste 120 - specialisti de la SC GIP GRUP SA ar putea avea o contributie importanta datorita experientei dobandite in cei peste 45 de ani de proiectare, expertizare si executie in acest domeniu. Este un obiectiv pe care inginerul Laurentiu NAUM il doreste indeplinit alaturi de specialistii pe care ii coor-doneaza in cadrul societatii. Odata cu urarile de viata lunga si multe bucurii, pe care i le adresam la acest ceas aniversar, ii dorim sa aiba posibilitatea de a-si valorifica in con-tinuare bogata experienta pe care a acumulat-o in cei peste 45 de ani de activitate. L A M U L t I A N I ! CET Bucuresti Sud H = 120 m Revista Constructiilor august 2011 5 GIROM international Produse de nota 10 la expozitii dar si la magazinul firmei Continuam sa va prezentam, si in acest numar al Revistei Constructiilor, produsele si serviciile oferite de GIROM INTERNATIONAL pietei materialelor de constructii pentru a avea posibilitatea ca dumneavoastra sa optati pentru variantele cele mai convenabile si eficiente, atunci cand faceti o lucrare noua de constructie sau una de modernizare. Asadar, pentru punerea in opera a produselor comer-cializate, GIROM va pune la dispozitie si SIRI (scule pen-tru constructii) intr-o gama completa de scule si unelte pentru pozatori: spatule lise din otel pentru aplicarea de gleturi, tinciuri, sape autonivelante etc.; spatule cu dinti pentru aplicarea de adeziv la pozarea de mozaic, klinker, gresie, piatra naturala; spatule de chituire cu cauciuc special, diversificat pentru aplicarea de chituri de rosturi de ciment sau chituri pe baza de rasini epoxidice; spatule prevazute cu pasla abraziva pentru spalarea si finisarea chiturilor de rosturi pe baza de rasini epoxidice; bureti speciali pentru spalarea si finisarea chiturilor de rosturi; distantieri din plastic pentru rosturi; ventuze pentru manipularea placilor ceramice de mari dimensiuni; masini electrice cu banc mobil pentru taierea pla-cilor de gresie, inclusiv gresie portelanata; masinile pot executa si bizotarea placilor pentru plinta; masini manuale si mici dispozitive pentru taierea placilor de gresie si faianta; freze si accesorii pentru executarea de orificii circulare in placi ceramice. in ceea ce priveste colaborarea cu firma MAPEI, aceasta se refera la o gama completa pentru punerea in opera a placilor ceramice sau din piatra naturala. 6 Alte produse care fac obiectul activitatii firmei ªAPE Materiale utilizate la pregatirea stratului suport, con-stand din mortare sau lianti pentru prepararea mortarului de sapa de egalizare, cu intarire si uscare rapida: Mapecem, Topcem. Rasini epoxidice pentru repararea fisurilor din supor-tul existent sau cu rol de amorse de aderenta utilizate la aplicarea sapelor de egalizare: Eporip, Eporip Turbo. PRODUSE PENTRU NIVELARE Pardoseli - sape autonivelante, au rolul de a prelua diferentele de nivel (3-30 mm) ale stratului suport; se toarna pe placi din beton, sape grosiere sau de egalizare, mai ales la montajul ulterior de acoperiri calde (linoleum, covor pvc, mocheta, parchet): Novoplan 21, Ultraplan Eco, Ultraplan Maxi. Pereti - mortare predozate cu consistenta tixotropica, ce se aplica cu rol de tencuiala sau ca mortar cu uscare rapida, la reparatii localizate, pentru a scurta durata operatiunilor de placare: Nivoplan. Latex pe baza de cauciuc sintetic – un aditiv cu intrebuintari multiple, prepararea amorsei de aderenta la turnarea sapelor grosiere, prepararea spritului adeziv pentru structuri din beton sau zidarie de caramida, apli-cat inainte de tencuire, aditiv pentru tencuieli sau sape, aditiv pentru mortare clasice utilizate la placari ceramice la exterior: Planicrete. Revista Constructiilor august 2011 HIDROIZOLAtII Bicomponente pe baza de ciment, elastice, pentru suprafete care vor fi in contact permanent cu apa (piscine, balcoane, terase, bazine de apa): Mapelastic, Mapelastic Smart. Pe baza de rasini in dispersie, elastice, pentru suprafete care vor fi in contact intermitent cu apa (pereti gips carton la bai, grupuri sanitare, bucatarii): Mapegum WPS. Materiale complementare, profile de etansare elastice din cauciuc, pentru etansarea imbinarilor pereti / pereti sau pereti/sapa pe care se aplica hidroizolatii: Mapeband PE 120, Mapeband. AMORSE Materiale pe baza de rasini acrilice sau epoxidice. Sunt folosite la aplicarea sapelor autonivelante, a hidroizolatiilor sau chiar a unor adezivi avand cu precadere rol de a reduce absorbtia de apa a stratului suport (amorse acrilice) sau de intarire, consolidare si impermeabilizare (amorse epoxidice sau poliuretanice) a suportului: Primer G, Primer S, Mapeprim SP, Mapeprim 1K, Primer MF, Primer EP. ADEZIVI PENTRU GRESIE, FAIANta, MOZAIC ªI PIATRa NATURALa Adezivi pe baza de ciment - Standard C1: Kerabond, KerabondT; Adezivi imbunatatiti C2: Adesilex P9, Keraflex Maxi, Granirapid, Elastorapid; Latex Isolastic de amestec cu adezivi C1, rezultand un adeziv imbunatatit C2: Isolastic + Kerabond; Adezivi pe baza de rasini sintetice in dispersie (D): Adesilex P22; Adezivi pe baza de rasini de reactie (R): Keralastic, Keralastic T, Kerapoxy Adhesives. CHITURI DE ROSTURI ªI ETANªANtI ELASTICI Mortare pe baza de ciment: Ultracolor Plus, Keracolor FF, Keracolor GG, Fugolastic; Mortare pe baza de rasini epoxidice: Kerapoxy, Kerapoxy Design, Kerapoxy SP; Etansanti siliconici: Mapesil AC, Mapesil LM; Etansanti epoxipoliuretanici si poliuretanici: Mapeflex PU21, Mapeflex PU50 SL, Mapeflex PU55 SL. PRODUSE COMPLEMENTARE Detergenti pentru curatarea resturilor de adezivi si a chiturilor de rosturi: Keranet Pulbere, Keranet lichid. GIROM INTERNATIONAL pune la dispozitia clientilor sai un show-room de peste 800 mp, aflat in Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu 409, cu expozitoare sau placaje puse in opera, pentru a reliefa, cu adevarat, calitatea si finetea ceramicii italiene, obiecte sanitare, accesorii sanitare, baterii, cazi acril, cazi cu hidro-masaj, cabine de dus, cabine cu hidromasaj, mobilier de baie. GIROM international Revista Constructiilor august 2011 GIROM INTERNATIONAL Bd. Iuliu Maniu 409 Sector 6, Bucuresti (Autostrada Bucuresti-Pitesti) Tel: +4(021)316.20.65; +4(021)316.20.66 Fax:+4(021)316.20.67 www.girom.ro office@girom.ro 7 Constructii emblematice in Romania BANCA NAtIONALa A ROMaNIEI (III) (Urmare din numarul anterior) in actiunea de restaurare a cladirii BNR, cercetarea preliminara a cuprins teste, probe si sondaje stratigrafice. Acestea s-au desfasurat in perioada de iarna 2007- 2008. Au fost efectu-ate masuratori de umiditate si tem-peratura. in incinta edificiului se desfasu-rau lucrari de consolidare a cladirii, ceea ce a determinat inregistrarea unor parametri influentati de condi-tiile de santier si de asemenea, de faptul ca temperaturile exterioare s-au situat intre - 14 0C si - 4 0C, in marea parte a acestui interval. Rezultatele masuratorilor sunt urmatoarele: la parter temperatura interioara intre 9°C si 13°C iar umiditatea rela-tiva 33-46%; la etajul l temperatura interi-oara intre 11 °C si 17°C iar umidi-tatea relativa 36-40%. Rezultatele nu se inscriau in limitele acceptabile, dar, date fiind conditiile de santier, nu au putut fi ameliorate, incercarea de-a utiliza tunuri cu aer cald a indus variatii mari de temperatura si umiditate. Datorita lucrarilor de refacere, a transformarilor care au avut loc in mai multe etape in palatul B.N.R. (1915, 1929-1930, 1945-1950), prima problema care trebuia eluci-data a fost depistarea unor straturi originale ramase din decoratia origi-nala, daca ele mai existau. in Holul central de la etaj s-a con-statat existenta unui al doilea strat, sub cel actual. Testele de stratigrafie efectuate au combinat interventia cu mijloace chimice, pentru eliminarea straturilor de ulei uscat, cu interventia cu mijloace mecanice - anume, inter-ventia cu bisturiul, dupa ce fusese suflata o pelicula ce urma sa fie indepartata. Testele au relevat o succesiune de straturi si materiale, pe baza carora s-au stabilit moda-litatile de restaurare. Au fost efectuate si teste de curatare cu agenti de suprafata, pe ancadramentele usii principale si a picturii lui E. Voinescu. Un alt test, de curatare si prezentare estetica finala (vernisare), s-a efectuat in casa Scarii de onoare, pe zugraveli, stucomarmura falsa si capitel-stuca-tura policroma. Pentru completarea informatiilor obtinute prin testele de curatare si stratigrafie, s-au mai efectuat prelevari de probe pentru analizele chimice ale diverselor straturi, pelicule de culoare si protectie. Etapizarea lucrarilor trebuia sa raspunda concomitent mai multor cerinte. O prima cerinta, de ordin functional, era ca activitatea in palat Etapizarea lucrarilor a permis zonarea spatiilor pentru continuarea activitatii in interiorul Bancii – imagini din curtea interioara Carada sa nu fie blocata. O buna parte din-tre spatii trebuia sa functioneze in vecinatatea santierului. Spatiile fina-lizate urmau a fi, imediat, afectate activitatilor Bancii. O a doua cerinta era ca fluxurile de circulatie in santier, pentru oameni, vehicule, utilaje si materi-ale, sa fie astfel organizate, incat sa nu intersecteze fluxurile de circulatie specifice Bancii. Normele de pro-tectie si securitate trebuiau, cu stric-tete, respectate. O alta cerinta, de ordin arhitec-tural-constructiv era, insa, evitarea degradarii spatiilor decorate. intreaga gama de lucrari trebuia conceputa si monitorizata astfel incat integritatea monumentului sa nu fie afectata. Avand in vedere toate acestea, in timpul lucrarilor de executie a con-solidarii s-au luat o serie de masuri: o separare neta intre spatiile decorate si cele nedecorate; aceasta separare permitea desfasurarea con-comitenta a lucrarilor de consolidare si a celor de restaurare; asigurarea accesului la lucrarile de consolidare, din exterior in curtile interioare, unde se putea desfasura organizarea de santier; etapizarea lucrarior pentru a per-mite atacarea lor dupa posibilitatile de eliberare a spatiilor si retragerea santierului dupa terminarea lucrarilor. Lucrarile de consolidare s-au exe-cutat esalonat si etapizat, pe nivele si zone, de la subsol catre etaje si de la aripa Carada a palatului catre zona centrala (etapa l de consolidare) sfarsind cu zona Smardan (etapa a ll-a). in perioada lucrarilor din etapa l s-au realizat izolari si provizorate de instalatii pentru ca zona supusa lucrarilor in etapa a ll-a sa ramana cat mai mult timp functionala. De asemenea, o parte din spatiile afectate de lucrari in etapa l, si anume etajul II, au fost date in functiune la circa un an de la ince-perea lucrarilor, pentru a asigura mutarea personalului din zona neconsolidata. 8 Revista Constructiilor august 2011 inainte de inceperea lucrarilor de consolidare s-a efectuat protejarea spatiilor si a elementelor de con-structie la care nu s-au facut inter-ventii structurale - Sala de Marmura, scarile monumentale, Holul de onoare si Holul de la etaj. Au fost realizate unele operatiuni de pro-tectie a valorilor artistice de patrimo-niu (picturi, decoratii stucate, mobilier), a unor elemente de constructii si instalatii la care nu s-au facut inter-ventii de consolidare (holurile cen-trale, scarile monumentale, Sala de Marmura, Sala de Consiliu) sau care Ritmul parietal este reluat in decorul plafonului prin casetarea spatiului in trei segmente mari, avand in mijloc cate un patrat central cu cate o rozeta, totul realizat intr-o profilatura bogat deco-rata cu elemente vegetale stilizate Revista Constructiilor august 2011 s-au pastrat in noua configuratie (tabloul electric general, statiile de hidrofor, rezervoarele de combusti-bil, rezervorul de apa). S-a realizat si zonarea imobilului din punct de vedere al separarii accesului si circulatiilor, precum si extinderea sistemelor de suprave-ghere si alarmare in zonele limita cu perimetrul santierului. REVITALIZAREA SPAtIILOR PALATULUI Holul de onoare si scarile monu-mentale se deschid din holul intrarii principale. Intrarea principala beneficiaza de un amplu spatiu de primire - un vestibul de forma patrata, in dreapta si stanga fiind accesele in Biblioteca de carte rara si in Sala Kiritescu. Holul de acces-primire are ca decoratie parietala coloane angajate ce ritmeaza peretii, inclusiv la colturi. Accesele sunt marcate, de o parte si de alta, de doua usi sime-trice, fiecare cu ancadramente cu frontoane. Cele doua usi sunt flan-cate de cate alte doua intrari care, in urma lucrarilor de reabilitare struc-turala si arhitecturala, au fost inchise, devenind nise. Plafonul casetat, din stucatura, a fost demontat din cauza refacerii plan-seului de peste etaj, aferent Salii de Consiliu. Proiectul de consolidare a edificiului a impus refacerea inte-grala a planseului dintre parter si etajul l, planseul existent nemafiind capabil sa asigure stabilitatea si integritatea cladirii. Din holul de intrare se face tre-cerea in Holul central, prin trei deschideri, simetrice cu cele care flancheaza accesul in Sala de Mar-mura. Cele sase deschideri ample au o inaltime de aproximativ 5,50 m si o latime de 3,00 m fiecare. Ambele spatii, holul intrarii si Holul central formeaza Holul de onoare de la parter. La capetele Holului central sunt plasate scarile de onoare, monumentale, ce duc la etaj. intre bazele rampelor, holul are o lungime de 22,60 m si o latime de 5,35 m. Latimea redusa a spatiului este accentuata de avansarea co-loanelor si pilastrilor din fata pilelor de zidarie care delimiteaza cele sase deschideri. Cele sase deschideri sunt flan-cate, central, de cate o coloana, iar la capete - de cate doua. Cele douaspre-zece coloane sunt dublate de doi-sprezece pilastri adosati zidului. Pardoseala din mozaic este tratata decorativ, compozitia urmarind modelul tavanului. Coloanele sunt realizate in stuco-marmura, avand o gama cromatica dominanta in verde-negru-gri. Capite-lurile sunt in stil compozit. Tehnica utilizata este cea a stucaturii poli-crome. intreaga ordonanta (coloane si pilastri) marcheaza suprafata pari-etala si pune in evidenta elementele de rezistenta, constituind principalul component decorativ al Holului. Scarile de onoare, asezate sime-tric fata de axul de compozitie al cladirii, asigura accesul la etaj. Pornirea rampelor este pusa in evidenta de cate doua sculpturi-lam-padare ce reprezinta personaje femi-nine care tin deasupra capului, cu ambele maini, cate un corp de iluminat. Balustrada scarilor este bogat ornamentata cu profilaturi, stucaturi cu elemente vegetale stilizate. Ram-pele au cate 25 de trepte fiecare, pana la podestul intermediar, de unde continua cu alte doua rampe, de o parte si de alta a primelor. Treptele sunt realizate din marmura. Pe podestul intermediar din stanga este amplasat monumentul ridicat ca omagiu adus functionarilor Bancii ucisi in timpul Razboiului de Reintregire. Accesul spre Holul central de la etajul I si lampadarele-sculpturi, opera sculptorului francez A. Durenne Sommevoire. Fotografie din 2005 continuare in pagina 10 9 ¬urmare din pagina 9 Tavanul holului este construit pe ferme metalice, grinzi cu profil l, pe care se sprijina o alta retea de grinzi din lemn peste care este realizata pardoseala Salii de Consiliu si sub care, pe tencuieli gen paianta si stu-caturi, se constituie tavanul holului de la parter. Desfacerea acestui planseu si inlocuirea lui cu unul din beton armat a facut ca intregul ansamblu al tavanului, format din decoratiuni in stucatura, sa fie desfacut. Dupa realizarea planseului, decoratia tava-nului a fost refacuta integral, conform celei originale. Lucrarile de consolidare, prin suprabetonarea planseului peste sub-sol, au presupus desfacerea inte-grala a pardoselii de la parter a holului. Mozaicul prezenta fisuri si lacune care, la interventiile anterioare, fuse-sera completate necorespunzator, urmarindu-se doar chituirea si nu retusul cromatic si compozitional. Pardoseala a fost, integral, refa-cuta, cu respectarea desenului si a gamei coloristice. Executia a fost realizata dupa un proiect elaborat special si avizat de Comisia Minis-terului Culturii. Cele patru intrari laterale, doua in dreapta si doua in stanga, care flan-cau intrarile in Sala Kiritescu si in Biblioteca de carte rara, au fost inchise si transformate in nise. Lipsuri de mica anvergura la decorul stucat, fisuri superficiale sau profunde, ciobiri, ca rezultat al unor Una dintre zonele de sub rampele scarii monumentale Dupa realizarea planseului din beton armat decoratia a fost refacuta integral conform celei originale lovituri mecanice, mici lacune, ero-ziuni ale straturilor de vopsea la socluri si stucomarmura au fost remediate. in holul central de la parter, com-ponentele nu au fost afectate de lucrarile de consolidare. Deasupra podestului intermediar din stanga, o mare suprafata din tavan s-a prabusit din cauza umidi-tatii ridicate, provenite din infiltratii ale apelor pluviale. Decorul parietal prezenta, si aici, lacune, fisuri, eroziuni. Aceasta parte a fost integral refacuta. Holul de intrare Pardoseala holului intrarii principale -starea din 2005 Holul central de la etaj este foarte bogat in componente artistice. Coloanele si pilastrii cu capitele, sculpturile care flancheaza intrarea principala, au fost protejate cu panouri din lemn, pe perioada des-fasurarii lucrarilor de consolidare. intreaga suprafata era acoperita cu praf, murdarie aderenta si prezenta lacune de mici dimensiuni, eroziuni, lovituri accidentale. Gama cromatica a ansamblului nu difera de spatiile precedente. in Holul central de la etaj si scarile de onoare, pentru suprafetele lise si cele stucate si bogat decorate, inclusiv la monumentul eroilor si in zonele de sub scari si balustrada, s-au efectuat o serie de operatiuni de restaurare a componentelor artis-tice, printre care: zindepartarea depunerilor aderente sau neaderente, prin slefuirea suprafe-telor si indepartarea sarurilor; zcompletarea lipsurilor si reface-rea elementelor fisurate sau degradate; zcuratarea zonelor de implantare a fragmentelor dizlocate si aplicarea unei amorse; zrefacerea planeitatii dupa inter-ventiile de refacere sau completare; zaplicarea straturilor de zugra-veala si/sau vopsitorii; zaplicarea foitei metalice; zvernisarea, izolarea si patina- rea elementelor decoratiei. (Continuare in numarul viiltor) 10 Revista Constructiilor august 2011 Sc ALMA CONSULTING srl Focsani ARHITECTURa, INGINERIE ªI SERVICII DE CONSULTANta TEHNICa Societatea comerciala ALMA CONSULTING SRL din Focsani s-a infiintat in anul 1992, la initiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, avand ca obiect de activitate, in principal: arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea. ALMA CONSULTING SRL Focsani mai asigura, pentru cei interesati: consultanta in domeniul relatiilor publice si comunicarii, consultanta pentru afaceri si management, testari si analize tehnice, precum si activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Cele mai reprezentative lucrari de constructii, carora societatea le-a asigurat consultanta tehnica de specialitate, din anul 2000 si pana in prezent sunt: a) Consultanta si proiectare pentru accesare de fonduri nationale si fonduri europene: Proiecte integrate - Gugesti, Jaristea, Paunesti, Andreiasu de Jos - jud. Vrancea; alte judete - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR); Lucrari de reabilitare si modernizare obiective de interes local; Reabilitare si modernizare scoli; Ansambluri de locuinte pentru tineri - lucrari deru-late prin programul national ANL; 12 Ansambluri de locuinte sociale; Reabilitare termica cladiri; Restaurari si puneri in valoare a monumentelor istorice; infiintare sau dezvoltare de ferme de crestere a animalelor si procesari produse alimentare - din Fonduri Europene pre si post aderare; Lucrari de reabilitari, balastari si modernizari de drumuri de interes local; Lucrari de alimentari cu apa si canalizari; infiintari de baze sportive. b) Alte lucrari: Efectuarea auditului energetic pentru reabilitarea termica a cladirilor: Ansambluri de locuinte; Reabilitare termica a scolilor. c) Asistenta tehnica prin diriginti de santier atestati. Toate serviciile de consultanta, lucrarile de proiectare si alte servicii s-au inscris in termenele contractuale sta-bilite cu beneficiarii, iar calitatea lor s-a realizat conform cerintelor exprimate prin specificatiile contractuale. INFRASTRUCTURA NECESARa REALIZaRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE Pentru desfasurarea activitatii de consultanta tehnica, societatea detine o gama de echipamente lT, de masura si control in situ, soft specializat, precum si mijloacele de transport necesare pentru inspectarea lucrarilor de constructii. Pentru proiectare, societatea are un atelier dotat, o retea de calculatoare, inclusiv programele necesare elaborarii proiectelor de constructii cladiri, drumuri, instalatii, retele tehnico-edilitare. in prezent, 18 specialisti cu studii superioare sunt permanent la dispozitia clientilor. De cand functioneaza, SC ALMA CONSULTING SRL Focsani a primit premii, distinctii si atestari. Detine certificari: ISO 9001/2008 (Sistemul de Management al Calitatii); SR EN ISO 14001/2005 (Sistemul de Management de Mediu); SR OHSAS 18001/2008 (Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale). A fost si este permanent „abonata“ la distinctiile oferite in cadrul manifestarilor prilejuite de Topul National al firmelor private. Revista Constructiilor august 2011 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Radu SCUTELNICU (1938 - 1998) S-a nascut la 24 august 1938 in comuna Mihalaseni, judetul Botosani. Dupa absolvirea renumitului Liceu „August Treboniu Laurian“ din Botosani, a urmat cursurile Facultatii de Constructii (Sectia de Drumuri si Poduri) din cadrul Institutului Politehnic „Gh. Asachi“ Iasi. A absolvit ca sef de promotie in anul 1960. Activitatea a inceput-o, ca stagiar, la ªantierul Hidrocentralei de la Bicaz, initial in lucrari de drumuri si poduri. Atras de lucrarile hidrotehnice care se executau in paralel, a continuat activitatea ca inginer la Grupul de ªantiere Bistrita-aval, detinand functiile de inginer, inginer principal, sef lot la Hidrocentrala din Garleni (1963-1967). intre anii 1967-1970, a fost parament, care a avut ca rezultat Zavideni, Dragasani, Strejesti, Arcesti, inginer sef la ªantierul Poiana Uzului extragerea a 8-10 l apa/mc si cres- Slatina, Ipotesti, Frunzaru, Rusa-de pe Valea Trotusului, al treilea terea rezistentei la compresiune cu nesti, Izbiceni (de la Zavideni pana baraj din tara, de tipul cu contraforti 50%, ancorarea rocilor fisurate de la Dunare). La lucrari a aplicat prevazuti cu talpi de fundatie joan-tive. Aici, ing. Radu Scutelnicu s-a pe versanti prin precomprimare. intre anii 1970-1974, a devenit tehnologii noi, printre care tehnolo-gia de etansare in profunzime, cu remarcat prin initiative tehnice si seful santierului Mariselu, din cadrul ecran subtire, a incintelor indiguite – capacitate organizatorica, introdu- Grupul de ªantiere Somes, care s-a inventie ce a inlocuit unele tehnologii cand cateva solutii tehnice inedite la acea vreme si de eficienta practica. Amintim: folosirea prefabricatelor din beton de pana la 2,5 t la cofrarea si ocupat de construirea centralei sub-terane Mariselu. La acest obiectiv, ing. Radu Scutelnicu a experimentat cu succes si a introdus in activitatea franceze costisitoare (in locul pere-telui clasic de 60 cm, a rezultat 15 cm). Peretele subtire este un ecran sub forma unei membrane etanse de protectia paramentelor, sablarea curenta mecanizarea integrala a grosime 6-20 cm si adancime 8-15 m, rosturilor de betonare care permite eliminarea microfisurilor si obtinerea lucrarilor de betonare in subteran. Datorita meritelor sale, in anul realizat dintr-un mortar pe baza de ciment. Tehnologia consta in bate- unor rosturi de rezistenta practic 1974, a fost numit director al Grupului rea prin vibrare a unui profil I 800 egala cu aceea a betonului monolit, vacuumarea suprafetei betonului la Barajul Bicaz de ªantiere Olt Inferior – Slatina, coor-donand realizarea hidrocentralelor Barajul Poiana Uzului pana la roca de baza, urmata de extragerea, tot prin vibrare, a grinzii, Barajul Garleni - Priza canal aductiune 14 Revista Constructiilor august 2011 Barajul si CHE Frunzaru CHE Mariselu - sala masinilor simultan cu injectarea cu mortar a Compactarea nisipurilor se reali- Desi, in acesti ani, a existat o golului ramas, prin intermediul a doua tevi sudate pe grinda. Tehnologia de executie a peretilor subtiri a fost experimentata la AHE a raului Olt, pe sectorul Slatina-Dunare, pentru etansarile digurilor de la UHE Draganesti si de la UHE Frunzaru. Economia de materiale este impor-tanta, iar productivitatea instalatiei este de 46.000-32.000 m2/an, pentru adancimi cuprinse intre 8 si 15 m. La realizarea digurilor de la HC Rusanesti si HC Izbiceni, in anumite zone, pentru consolidarea patului de fundatie s-au folosit si procedee de compactare prin vibrointepare, cu vibromaiul si cu maiul greu. Aceste tehnologii au stat la baza intocmirii indicatorului C29-1985-Normativ pen-tru imbunatatirea terenurilor de fun-dare slabe prin procedee mecanice. Vibrointeparea este o metoda efi-cienta de compactare a nisipurilor afanate, naturale sau din umpluturi. zeaza prin fluidizarea unei parti a masei de nisip saturat, situatie in care, prin reducerea accentuata a fortelor de frecare dintre fragmentele componente, se produce reaseza-rea acestora intr-o noua pozitie, cu o crestere medie a gradului de inde-sare de 20-30%. imbunatatirea terenurilor cu vibro-maiul consta in executarea de ploturi (coloane cu diametrul peste 1 m), din balast, nisip, zgura etc., prin vibropresare. Creste, astfel, capaci-tatea portanta a terenului tratat. Compactarea cu maiul greu se utilizeaza atunci cand este necesara imbunatatirea terenului de la supra-fata, pe o adancime de 2-3 m, la pamanturile sensibile la umezire. intre anii 1987 si 1993, inginerul Radu Scutelnicu a fost director al Trustului de Constructii Hidroener-getice Bucuresti. in anul 1990 Trustul s-a transformat in societate pe actiuni devenind SC Hidroconstructia SA. perioada grea, cu dificultati de realizare a investitiilor, statul redu-cand substantial investitiile in dome-niu, s-au pus totusi in functiune amenajarile de la Colibita, Dragan-Iad, Siriu si partial Raul Mare aval, Bistra, Olt-Inferior si Superior. in intreaga sa activitate, ing. Radu Scutelnicu s-a remarcat prin initiativa si capacitate de organizare. Este una dintre personalitatile de seama ale hidroenergeticii romanesti – apreciat si stimat de salariati, ca inginer si ca om. S-a daruit, total, meseriei, a fost generos si exigent; un caracter puternic ce a lasat in urma sa oameni deosebiti si colec-tive bine inchegate. Sub conducerea sa, SC Hidro-constructia SA a primit in anul 1991, la Madrid, Trofeul „Arcul Europei“ pentru calitate. Inginerul Radu Scutelnicu s-a stins din viata la 14 octombrie 1998. ing. Maria OANCEA Revista Constructiilor august 2011 15 D Solutie tehnica de consolidare a terenului de fundare al rambleului de acces la podul peste raul Mures de pe Autostrada Arad – Timisoara prof. dr. ing. Tadeus SCHEIN - director general, dipl. ing. Ivan Victor BOGDANOV, M.Sc. - director executiv, dipl. ing. Olimpiu HEHN - geotehnician SC TERRASOND SRL Urmare a investigatiilor geotehnice efectuate pe traseul viitoarei autostrazi ARAD – TIMIªOARA, BYPASS ARAD km 0+000 – km 12+000 a rezultat ca, pe anumite sectoare ale traseului, terenul de fundare al ramble-ului autostrazii, constituit la adancimi de pana la – 8,00 m ... – 9,00 m, din nisipuri fin mijlocii, este potential lichefiabil (I < 0,6). Pentru aceste sectoare ale traseului s-au propus masuri tehnice de imbunatatire a terenului de fundare, avand drept scop principal reducerea sensibilitatatii la lichefiere (ID > 0,6). D Datele furnizate de studiile geo-tehnice urmeaza sa fie folosite in faza de proiectare a diverselor con-structii, cu respectarea intocmai a conceptului de proiectare geoteh-nica, pentru a asigura stabilitatea, rezistenta si durabilitatea in timp a sistemului rutier, cat si a construc-tiilor de arta. Astfel, la intocmirea diverselor studii geotehnice au fost urmarite si rezolvate urmatoarele aspecte: natura litologica a terenului de fundare, in lungul traseului viitoarei autostrazi; caracteristicile fizice necesare pentru proiectarea sistemului rutier; conditiile hidrologice ale ampla-samentului rutier conform STAS 1709 / 1 / 2 – 90; conditiile de fundare pentru unele lucrari de constructii aferente traversarilor de cale ferata, a unor canale de irigatii si desecare si a unor cursuri de apa. CONDItII GEOTEHNICE INItIALE Pentru determinarea tuturor para- metrilor necesari unei proiectari complete si pertinente pentru traseul viitoarei autostrazi s-au efectuat o gama larga de investigatii de teren: foraje geotehnice, penetrari dina-mice cu con, penetrari dinamice in gaura de foraj (tip SPT), penetrari statice tip CPT, incercari seismice (downhole), investigatii care au fost completate de analize in laborator complete si diversificate (ca si tip de incercare, respectiv adancime). Rezultatele acestor investigatii geotehnice de teren si de laborator, prezentate in studiile geotehnice intoc-mite in diverse perioade (decembrie 2006, aprilie – mai 2009, ianuarie 2010), au permis desprinderea urmatoarelor concluzii si recomandari generale, necesare proiectarii infrastructurii rutiere si a lucrarilor de constructii aferente, pentru realizarea autostrazii ARAD – TIMIªOARA – LUGOJ, tron-son km 0+000 – km 12+000 (BYPASS ARAD): Forajele geotehnice executate in lungul traseului autostrazii pun in evidenta o stratificatie a terenului de fundare alcatuita, in principal, din pamanturi argiloase, argile-prafoase, argile-nisipoase, prafuri-argiloase, prafuri-nisipoase in suprafata si din nisipuri cu granulatie fina mijlocie, saturate in adancime. Pamanturile coezive, care alca-tuiesc stratificatia terenului de fun-dare, se incadreaza in categoria pamanturilor cu plasticitate foarte mare si mare, avand consistenta in domeniul plastic vartos si plastic tare. Conform „Catalogului de struc-turi tip pentru drumuri publice“ pamanturile argiloase, argilele-pra-foase, argilele-nisipoase, prafurile-argiloase, prafurile-nisipoase se incadreaza in tipul de pamanturi P3, P4 si P5. Criteriul granulometric al paman-turilor care alcatuiesc terenul de fun-dare, stabilit conform Tab. l din STAS 1709 / 2 - 90, permite clasificarea aces-tora in categoria pamanturilor foarte sensibile la inghet. Conditiile hidrologice ale tron-sonului de autostrada, km 0+000 – km 12+000, se considera DEFA-VORABILE conform Pct. 3.4 din STAS 1709 / 2 - 90. SOLUtIA TEHNICa PROPUSa Rezultatele investigatiei, prin sondajele penetrometrice de tip greu, indica zona dintre km 7+800 – km 8+000, ca cea mai periculoasa din punct de vedere al lichefierii. in acest tronson nisipurile din primul pachet prezinta, in general, un grad de indesare I < 0,60 pe grosimea extinderii acestora. Conform normelor romanesti, pen-tru gradul de intensitate seismica VII, terenul necoeziv este susceptibil la lichefiere, situatie in care se impun masuri tehnice pentru reducerea sen-sibilitatii la lichefiere a zonei din masa pachetului de terenuri necoezive. Din cauza starii afanate a nisipului pe aceasta zona, dar si a faptului ca terenul necoeziv scade in grosime, pentru prima parte a tronsonului, adica intre pozitia km 7+850 si km 8+000, s-a optat, local, pentru imbu-natatirea starii de indesare a tere-nului necoeziv, prin procedeul de vibrare in adancime. in ceea ce priveste rambleul autostrazii pe acest sector, rea-lizarea lui va fi precedata de inde-partarea stratului vegetal pana la atingerea terenului suport, constituit din coperta necoeziva ce urmeaza sa fie imbunatatita prin vibrare. Zona din lungul traseului BYPASS ARAD, care urmeaza sa fie imbu-natatita, se refera la portiunea cuprinsa intre km 7+800 – km 8+000. Este zona in care urmeaza sa se execute rambleul inalt cuprins intre culeea A8 si podul B080. in aceasta portiune a fost recomandata exe-cutia a trei campuri experimentale (T , T , T ) in scopul stabilirii dis-tantei dintre punctele de realizare a 1 2 3 vibrocompactarii, in conditiile atin- gerii unui grad de indesare I ³ 0,60. Testele, prin sondaje de pene- D trare dinamica cu con de tip greu (P.D.G.), au fost efectuate in cam-purile de testare mentionate, in scopul 16 Revista Constructiilor august 2011 stabilirii distantei dintre ochiurile retelei triunghiulare de imbunatatire – consolidare, si anume: T – realizat dintr-o retea triun-ghiulara, cu latura triunghiului echi-lateral L = 2,00 m; 1 T – realizat dintr-o retea triun-ghiulara, cu latura triunghiului echi-lateral L = 2,50 m; 2 T – realizat dintr-o retea triun-ghiulara, cu latura triunghiului echi-lateral L = 3,00 m. 3 Prin testele de calitate efectuate in fiecare camp, respectiv celula de testare, s-a urmarit stabilirea, din punct de vedere calitativ si cantitativ, a efectului interventiei de imbu-natatire a terenului de fundare pe intervale de grosimi de strat admise pentru terenul de imbunatatit, prin stabilirea valorii gradului de indesare I , care sa ateste sau nu, desensibili-zarea la lichefiere a pachetului neco-eziv pe grosimea de 8,00 ÷ 9,00 m. D Pentru stabilirea distantei optime dintre punctele retelei triunghiulare de imbunatatire prin vibro – consoli-dare de adancime s-au luat in con-siderare valorile L si I pentru pachetul de pamant necoeziv de la – (3,00 m ... 4,00 m) la – (8,00 m ... 9,00 m) cu care s-a constituit diagrama de variatie a gradului de indesare (I ), in functie de distanta dintre punctele 0i Di Di Fig. 1: Diagrama de variatie a gradului de indesare in functie de distanta dintre punctele retelei retelei triunghiulare de imbunatatire prin vibro – consolidare de adancime (L ) (fig. 1). 0i Conform cu cele prezentate in figura 1, distanta dintre ochiurile retelei triunghiulare de imbunatatire prin vibrocompactare de adancime va fi de L = 2,75 m. 0 Dupa analiza acestor rezultate s-au recomandat urmatoarele: Dupa terminarea consolidarii de adancime, prin vibrocompactare a masivului de pamant cuprins intre – (8,00...9,00 m), palniile de tasare, formate in zona punctelor de vibrocom-pactare, au fost umplute cu material de umplutura din groapa de impru-mut sort 0...20 mm si compactate cu rulouri vibratoare adecvate, dar cu masa nu mai mica de 10 tone. in continuare, s-a pregatit plat-forma suport a rambleului de lega-tura intre culeea A8 si culeea B080 din materialul de aport folosit pentru deplasarea utilajului de vibrocom-pactare in zona de consolidare, care a fost compactata cu rulouri com-pactoare-vibratoare cu masa minima de 15 tone. Operatiile mai sus mentionate au permis obtinerea unui strat de forma realizat prin stabilizare mecanica. Dupa executia stratului de forma, s-au montat cate trei reperi de tasare in puncte prestabilite, in cele patru sectiuni transversale. Pe masura realizarii ramble-ului, pe etape de executie a aces-tuia, s-au efectuat masuratori ale tasarilor (consolidarii) pachetului superficial, in grosime medie de 3,00 m, tasari pe baza carora se va aprecia procesul de consolidare a acestui pachet de pamanturi slab coezive. in vederea eliminarii aparitiei unor tasari suplimentare, fata de cele preevaluate pe baza incarcarilor normale de exploatare, pe portiunea cuprinsa intre km 7+800 – km 8+000 rambleul a fost suprainaltat cu 1,80 m fata de inaltimea reala de executie a acestuia. SC CELCO SA NOUTatI iN PRODUCtIE CELCO SA, unul din cei mai importanti producatori de BCA, adezivi, mortare si var pentru constructii din Romania, a investit mult si continua sa investeasca in toate sectiile sale de productie, in primul rand pentru obtinerea unor produse de calitate. Toate instalatiile sunt moderne, automatizate, urmarite pe calculator (de la amestecarea materiilor prime pana la infolierea produsului final pe palet). Avem instalate sisteme de depoluare, ceea ce demonstreaza o atitudine prietenoasa a companiei fata de mediu. O garantie a calitatii produselor CELCO o reprezinta si certificarile Sistemului integrat de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca, pe toate documentele comerciale care insotesc produsele noastre. Cautam sa ne diferentiem pro-dusele fata de cele existente pe piata prin inovativitate, fapt care este apreciat de clientii nostri prin cererea lor constanta sau chiar in crestere fata de unele din produsele noastre, in conditiile unei stagnari sau chiar scaderi actuale din sec-torul constructiilor. Din aceste considerente si rapor-tandu-ne in permanenta la nevoile pietei, SC CELCO SA a lansat un nou produs: CELCO ZID DD-M5 mortar de zidarie in straturi subtiri pentru BCA, la un pret avantajos. Principala caracteristica a acestui produs este rezistenta la compre-siune de min. 5 N/mm2, mai apropiata de cea a BCA-ului (2,5-5 N/mm2). Avantajul urias al acestui tip de mortar este modul lui de aplicare, in straturi subtiri, de 2-3 mm, ceea ce confera zidului astfel obtinut o foarte buna rezistenta la transferul termic. Se stie ca rosturile groase obtinute cu mortarul clasic de zidarie consti-tuie punti termice pentru zid. Ori noul mortar CELCO ZID DD-M5 anihileaza aceste punti termice, conferind zidu-lui urmatoarele calitati: economie in consum: se utili-zeaza cel mult 2 saci de mortar CELCO ZID DD-M5 de 25 kg la un palet de BCA (2,25 mc); confort termic maxim obtinut din zidirea BCA-ului Celco (cel mai bun material de zidarie avand si rol de izolator termic) cu acest tip de mortar, coeficientul de transfer termic al zidului fiind foarte bun: l = 0,17 W/m0K; zid manopera redusa si prelucrare rapidaa mortarului (se adauga doar apa); o incarcare redusa a fundatiei si o zidarie usoara obtinuta dintr-un material de zidarie usor (BCA) si un mortar de zidarie in strat subtire. Recomandam utilizarea sistemului Celco constand dintr-un palet de BCA Celco si 2 saci de mortar CELCO ZID DD-M5 ca fiind solutia cea mai efi-cienta, economica, spornica si rapida de ridicare a zidurilor unei case care se vrea ecologica, rezistenta si con-fortabila in orice sezon. Cea mai moderna fabrica de var din Romania, SC CELCO SA per-mite, printr-o tehnologie performanta proprie, producerea tuturor tipurilor de var de cea mai buna calitate CL90: var macinat pentru BCA, var macinat industrial, var hidratat insa-cuit si vrac, var bulgari, in conditii de siguranta maxima in exploatare si cu impact minim asupra mediului. O alta noutate a companiei la aceasta fabrica de var este o premiera euro-peana si chiar mondiala. in acest sens, societatea va produce incepand din luna august a acestui an var hidra-tat Celco in saci de plastic vidati. Avantajele unui asemenea produs sunt nenumarate. Dintre ele amintim: pastrarea caracteristicilor fizico-chimice si valabilitate asigurata pro-dusului pentru minim 1 an; ambalarea in saci de diferite dimensiuni si greutati (de la 10 la 40 kg) putand fi astfel expusi atat in depo-zitele de materiale de constructii, cat si in rafturile super-market-urilor. in acest mod produsul devine mai accesibil; scaderea volumului sacilor si a spatiului de depozitare la jumatate fata de sacii obisnuiti de var; ambalaj curat, rezistent si fara urme de praf; poate fi transportat si depozitat in zone umede si cu intemperii fara a-si pierde din calitatile fizice, chimice ori din aspectul ambalajului; poate fi pastrat in spatii neaco-perite in simplul ambalaj (sac) si dupa scoaterea foliei de pe palet. Pe langa produsele noi prezen-tate, SC CELCO SA Constanta pro-duce si BCA cu cea mai mica densitate aparenta in stare uscata din tara (400±30 kg/mc), respectiv cu cel mai redus coeficient de conductivitate termica l = 0,10±0,01 W/m0K. in sectia de adezivi se mai fa-brica si alte tipuri de adezivi si mortare: Mortarul de zidarie pentru BCA CELCO ZID DD-M10; Adezivii pentru placi ceramice CELCO PLAC INTERIOR DD-C1 si CELCO PLAC EXTERIOR DD-C2; Adezivul pentru polistiren CELCO TERM DD-T3; Mortarul ultrafin pentru tencu-ieli driscuite CELCO TINCI DD-MTI8. Pentru mai multe detalii va invitam sa vizitati site-ul nostru: www.celco.ro. 18 Revista Constructiilor august 2011 Cladire din beton armat P+5E CARACTERISTICILE DINAMICE PROPRII ªI SCENARII DE DEMOLARE prof. dr. ing. Carmen BUCUR – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti mr. conf. dr. ing. Marin LUPOAE, cpt. sef lucrari dr. ing. Catalin BACIU - Academia Tehnica Militara Obiectul studiului de fata il reprezinta o structura teoretica de tip cladire din beton armat P+5E dimen-sionata conform reglementarilor romanesti in vigoare. Structurile de rezistenta nu sunt evaluate, in mod curent, la actiuni extreme si la aparitia unor astfel de evenimente si, de aceea, pot suferi cedari locale sau catastrofale. Proiectarea facuta in vederea reducerii riscului prabusirii necesita o alta abordare decat cea traditionala. Aceasta trebuie sa se concentreze pe acele evenimente cu probabilitate mica de aparitie, de tipul „ce ar putea sa mearga rau / neprevazut / nemaiintamplat” si apoi sa se imagineze scenarii care sa serveasca la realizarea unui proces de proiectare corespunzator. Evenimente de genul cutremurelor (Northridge 1994, Kobe 1995, sau cele recente din Haiti si Chile 2010), sau al atacurilor teroriste (cladirea Murrah Federal 1995, World Trade Center 2001) au condus la cedari ale structurilor, care au avut ca rezultat pierderi de vieti omenesti si economice insemnate. Structura teoretica prezentata in acest studiu este dimensionata con-form reglementarilor tehnice in vigoare in Romania. Este o cladire in cadre si are in plan doua deschideri de cate 6 m (directia Y) si patru travee - doua de cate 7 m la extremitati si doua de cate 5 m spre centru (directia X). in elevatie parterul are inaltimea de 4 m si cele 5 etaje au fiecare inal-timea de 3 m. Materialele utilizate sunt betonul C24/30 si armatura PC52. incarcarile considerate sunt: greu-tatea proprie; sarcina permanenta (straturile pardoselii - 175 daN/mp); greutatea peretilor de comparti-mentare - 150 daN/mp; sarcina utila (la nivelul fiecarui planseu, mai putin pe terasa - 250 daN/mp); incarcarea din zapada (la nivelul terasei - 150 daN/mp). Combinatia incarcarilor pentru analiza structurala este: 1,0 x (ele-mentele de rezistenta + peretii + incarcarile permanente) + 0,4 x (incar-carile utile + incarcarea din zapada). Fig. 1: Scenarii pentru indepartarea stalpilor – conform GSA2003 Cladirea se considera amplasata in Bucuresti. Stalpii sunt incastrati la baza, iar legaturile in noduri (grinda-stalp) sunt rigide. Dimensiunile si armarea elementelor de rezistenta sunt: stalpii au toti dimensiunile sectiunii 60 cm x 60 cm, armati cu 4 ø25 pe fiecare latura; grinzile perimetrale au sectiunea 25 cm x 55 cm, armate cu cate 3 ø16 sus si jos; grinzile cen-trale cu sectiunea 30 cm x 70 cm, armate cu cate 4 ø25 sus si jos; placa de beton a planseelor are grosimea de 15 cm. Unele dintre cele mai complete recomandari privind calculele de robustete sunt in lucrarea GSA -Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Fig. 2: Modelul de calcul – element finit (SAP2000) Office Buildings and Major Moderni-zation Projects - June 2003 [9]. Scenariile prezentate in articol privind indepartarea stalpilor exteri-ori de la parter sunt in conformitate cu recomandarile din aceasta lucrare (fig. 1): un stalp de colt, un stalp periferic aflat la mijlocul laturii lungi si un stalp periferic aflat la mijlocul laturii scurte. Sunt prezentate doua din studiile realizate de autori pe aceasta struc-tura si anume raspunsul dinamic propriu si raspunsul la actiunea de tip demolare. Pentru aceste studii au fost realizate doua modele de calcul si anume: (i) modelul de calcul cu elemente finite [SAP2000] (fig. 2), in care stalpii si grinzile sunt modelate Fig. 3: Modelul de calcul – element aplicat (ELS) 20 Revista Constructiilor august 2011 cu elemente finite unidimensionale de bara spatiala iar placile cu ele-mente finite plane de tip shell; masa structurii este uniform distribuita si provine din: 1,0 x (elementele de rezistenta + peretii + incarcarile per-manente) + 0,4 x (incarcarile utile + zapada), (ii) modelul de calcul rea-lizat cu metoda elementului aplicat (fig. 3), implementata in programul ELS [KWASNIEWSKI si altii - 2010, LUPOAE, BUCUR - 2009, 10]. in figura 4 sunt prezentate a. modelele de calcul pentru cele trei scenarii: inlaturarea unui stalp de la colt, inlaturarea unui stalp perimetral din mijlocul laturii lungi (directia x), inlaturarea unui stalp perimetral din mijlocul laturii scurte (directia y). REZULTATE PRIVIND RaSPUNSUL DINAMIC PROPRIU (tabelul 1, fig. 5) Structura este flexibila (T1=0,958 s). Primele trei moduri proprii de vibratie – doua de incovoiere si al treilea de torsiune – acumuleaza circa 87% din masa modala totala [BUCUR si altii - 2011]. Sensibilitatea structurii la elimi-narea unor elemente de rezistenta este mai mare in primul rand din punct de vedere al modificarii formei vectorului propriu de vibratie si in al doilea rand din punct de vedere al cresterii valorii perioadei proprii. Scenariul eliminarii stalpului de colt aduce o schimbare a formei vec-torului propriu (fig. 5), si o cres-tere cu 3% a valorii perioadei proprii a modului fundamental. Eliminarea stalpilor aflati in mijlocul laturilor – lunga si scurta - conduce la un com-portament comparabil. REZULTATE PRIVIND RaSPUNSUL STRUCTURAL LA DEMOLARE indepartarea stalpilor s-a efec-tuat instantaneu la timpul t = 0,025 s, ceea ce, coroborat cu modelele con-stitutive de material folosite pentru descrierea comportarii betonului si armaturii, conduce la o analiza dinamica neliniara. in cazul indepartarii stalpului de colt deplasarea maxima pe verticala a nodului aflat deasupra acestuia continuare in pagina 22 Revista Constructiilor august 2011 Fig. 4: Scenariile propuse b. Fig. 5: Raspunsul dinamic propriu: a. Mod 1 – structura intreaga; b. Mod 1 – eliminarea unui stalp din colt Tabelul 1 Fig. 6: Deplasarile (pe verticala – cm) nodurilor aflate deasupra stalpului indepartat 21 urmare din pagina 21 a fost de aproximativ 1,62 cm, [LUPOAE, BUCUR - 2010]. O imagine a modului in care se deformeaza structura este prezentata in figura 6. Atunci cand a fost indepartat stal-pul periferic aflat pe latura lunga, deplasarea maxima pe verticala a nodului aflat deasupra acestuia a fost de aproximativ 0,63 cm. in urma indepartarii stalpului periferic aflat la mijlocul laturii scurte a structurii, deplasarea maxima pe verticala a nodului aflat deasupra acestuia a fost de aproximativ 1,35 cm. Curbele de variatie ale depla-sarilor dupa directia verticala (axa Oz), a nodurilor aflate deasupra stalpilor distrusi sunt prezentate in figura 7. Analiza curbelor de variatie ale deplasarilor, dupa directia verticala a nodurilor aflate deasupra stalpilor indepartati, arata ca oscilatiile struc-turii se amortizeaza foarte greu in cazurile indepartarii stalpului de colt si ale stalpului de pe latura scurta a constructiei. Deplasarile nodurilor aflate dea-supra stalpilor indepartati sunt com-parabile, ca ordin de marime, cu cele din literatura de specialitate pentru situatii de structuri ce urmau sa fie demolate si la care s-au efec-tuat masuratori in situ [SASANI, SAGIROGLU - 2008]. indepartarea stalpului de colt aduce cele mai mari deplasari iar a celui din mijlocul laturii lungi con-duce la cele mai mici deplasari. Scenariile pentru indepartarea stalpului de colt si din mijlocul laturii scurte sunt, de aceasta data, apropi-ate ca raspuns structural. Scenariul prin care este inde-partat stalpul de colt este cel care aduce cea mai semnificativa modifi-care, atat pentru situatia raspunsului dinamic propriu cat si pentru raspun-sul la actiunea de tip demolare. Modificarea nesemnificativa a raspunsului dinamic propriu la sce-nariile prin care se indeparteaza stalpii din mijlocul laturilor sugereaza ca, pentru aceste situatii, se pot obtine doar efecte locale, ceea ce se constata si la scenariile de tip demo-lare corespunzatoare. 22 Fig. 7: Curbele de variatie ale deplasarilor nodurilor aflate deasupra stalpilor indepartati Autorii isi propun sa studieze Analysis of RC Frame Structure raspunsul structurii pentru mai multe under Explosion Loading” – 34th scenarii de indepartare a unor ele- International Symposium on Bridge mente de rezistenta precum si la and Structural Engineering, Venetia incarcari de tip cutremur (raspuns 2010 – sectiunea 3C/pp. rezumat spectral, pushover, time-history) si 294-295/ISBN 978-3-85748-122-2, explozie (de tip terorist). Se urma- lucrarea pe CD/A-419; reste a se discerne daca o structura bine realizata din punct de vedere al raspunsului la actiunea cutremurului este bine realizata si din punct de 5. RIZZOTO E., SORENSEN J. D., KROON I. B. - Robustness (2010) – „Acceptance criteria“ - COST – Building European Science – Pro- vedere al raspunsului la alte actiuni ceedings of the Loin Workshop of COST Action TU0601 & E55 2009, pp. 35-43, ISSN 978-3-909386-29-1, Switzerland / 2010; si pe site-ul extreme. BIBLIOGRAFIE 1. BUCUR C., BACIU C., BUCUR V. M., LUPOAE M. (2011) – „Robus- tetea si raspunsul dinamic propriu – http://www.cost-tu0601.ethz.ch; Cladire de beton armat in cadre (2008) – „Progressive Collapse ªtiintifice ae Catedrei de Mecanica Journal nof Structural Engineering – martie 2011 - Publicat sub egida Acade- 6. SASANI M., SAGIROGLU S. P+5E“ – Sesiunea de Comunicari Resista ce of Hotel San Diego” – Tehnica si M canisme – SIMEC-UTCB, march 2008, pp 478-488; 7. STAROSSEK, U.; HABER- LAND, M. (2009) – „Evaluating miei de ªtiinte Tehnice din Romania, Ed. MATRIX-ROM Bucuresti, pag. measures of structural robustness“ -Proceedings, ASCE SEI 2009 Struc-tures Congress, Austin, Texas, April 23-30, ISSN: 1842-8045; 2. KWASNIEWSKI L, IZZUDDIN B.A., PEREIRA M., BUCUR C., GIZEJOWSKI M. (2010) – „Modelling 29-May 02, 2009, pp. 1758-1765; and analysis“ - COST – Building Euro- (2005) - Minimum Design Loads for 8. *** ASCE Standard 7-05, pean Science – Proceedings of the Loin Workshop of COST Action TU0601 & E55 2009, pp. 91-102, Buildings and Other Structures (ASCE 7-05/ANSI A58), American ISSN 978-3-909386-29-1, Switzerland Society of Civil Engineers, Reston, VA.; /2010; si pe site-ul http://www.cost- Administration (GSA-2003) – Pro-gressive collapse analysis and 9. *** U.S. General Service tu0601.ethz.ch; 3. LUPOAE M., BUCUR C. (2009) - „Building Demolition – Posi- design guidelines for new federal tive Aspect of Progressive Collapse” - office buildings and major moderni- MTA-Review – Military Technical zation projects, Washington, D.C.; Academy Publishing House – Vol XIX 10. *** Extreme Loading for No. 4 December 2009 pp. 399-408 Structures software from Applied ISSN 1843-3391; Science International LLC; 4. LUPOAE M., BUCUR C., 11. *** Manualul de utilizare BACIU C. (2010) – „The Behaviour SAP2000-V12. Revista Constructiilor august 2011 – solutii profesionale de armare in dispersie a betoanelor si mortarelor SC EDILCOM SRL este prezenta pe piata materialelor de constructii inca din anul 2005 cand a inceput poductia fibrelor de armare din polipro-pilena. in prezent acoperim toata gama de armaturi sintetice incepand de la microfibre la macrofibre, toate sub marca comerciala de EDIFIBER 3®. Istoricul si avantajele fibrelor de armare Armarea cu fibre a materialelor de constructii are o vechime seculara. Caramizile nearse (chirpici) au fost armate cu paie tocate sau cu par de animale pentru a evita fisurarea si pentru a le oferi o rezistenta sporita la rupere si umezeala. Extrapolarea s-a realizat de la argila la ciment si implicit de la paie si par de animale la fibre. Din cauza cresterilor progresive de pret la otelul-beton pe piata mondiala si in urma unor studii tehnico-economice elaborate s-a optat, ca solutie moderna, simpla si eficienta, pentru folosirea ca armatura in dispersie a fibrelor polimerice. Caracteristicile fizico-mecanice surprinza-toare ale acestor fibre in comparatie cu fibrele metalice au dus la o crestere exponentiala a uti-lizarii si implicit a cererii acestui tip de material pe piata mondiala a constructiilor. in epoca moderna, primul patent de utilizare a betonului armat cu fibre a fost creat de A. Berard in anul 1874, in SUA. Prin studiile sale in anii ‘40, inginerul roman Gogu Constantinescu introduce si detaliaza conceptul de beton armat cu fibre fiind printre promotorii noului material. Fibrele de armare sunt obtinute din polipro-pilena pura printr-un proces de extrudare clasica (prin racire cu apa) pentru fibrele de tip MULTI si FIBRI si prin tehnologia chill roll, adica racirea dupa extrudare se face cu un tambur refrigerent pentru fibrele de tip MONO care, prin diverse pro-cese de transformare, ajung la caracteristici fizico-mecanice de exceptie cum ar fi: rezistenta mare la rupere, tenacitatea si alungirea. Procesul continua cu taierea la diferite dimensiuni incepand de la 5 mm pana la 70 mm, urmand a se ambala in saci de hartie solubila in apa. in timpul taierii fibrele sunt acoperite cu o pelicula subtire de superplasti-fiant care le confera o alunecare superioara si libertatea de a se dispersa tridimensional in toata masa amestecului nemaifiind necesar a se adauga in betoane sau mortare alte tipuri de aditivi. Pe intregul parcurs al procesului tehnologic se efectueaza un control al calitatii riguros si sever, atat asupra materiilor prime utilizate si respectarii parametrilor tehnologici cat si asupra produselor finite, control efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de Management al Calitatii ISO 9001:2008. Polipropilena este absolut inerta si stabila, nu se corodeaza, este rezistenta la alcali, este antista-tica si antimagnetica, avand o durabilitate practic nelimitata. La temperatura camerei este rezistenta la toti solventii organici, nefiind periculoasa. Fibrele de armare din polipropilena imbunata-tesc proprietatile betonului simplu. Oportunitatea utilizarii armarii cu fibre apare in situatia folosirii unui procent mic de armatura sau in cazul armarii constructive a betonului armat obisnuit. Posibilitatile de utilizare se maresc datorita imbunatatirii comportarii la fisurare, a micsorarii deformatiilor din contractii prin uscare sau din marirea rezistentei la forfecare. Un domeniu important il constituie elementele de constructii solicitate dinamic, la care se poate mari capacitatea de preluare a energiei din aceasta solicitare. in cazul unor lucrari cu incarca-turi mari sau la un ecartament de imbinare marit apare necesara armarea cu fibre. Adaugarea in betonul obisnuit a fibrelor de armare EDIFIBER 3® are ca prim efect o crestere semnificativa a indicelui de tenacitate. Fibrele de armare din polipropilena EDIFIBER 3® sunt folosite cu succes in substituirea plasei sudate, la placile de beton, pardoseli industriale, placile de fundare a cailor de comunicatii si alte aplicatii pentru ca toate elementele de beton sunt solicitate la incovoiere. Rezistenta la solicitarea dinamica pentru majoritatea materialelor de constructii este mai mica decat solicitarea statica. Betonul armat cu fibre este avantajos in realizarea fundatiilor de masini cu solicitari dinamice, datorita rezistentei sporite la soc, a comportarii favorabile la amorti-zare si la deformare. Betonul armat cu fibre EDIFIBER 3® are o multime de avantaje; dintre acestea amintim: asigura o armare tridimensionala in toata masa amestecurilor, betoane sau mortare; elimina crapaturile si fisurile datorate tensi-unilor si contractiilor, acestea fiind generatoare de rupere; creste considerabil rezistenta la uzura, impact si la cicluri inghet-dezghet; reduce in mare masura permeabilitatea betoanelor si a mortarelor; fibrele de armare sunt practic neutre la agentii chimici corozivi; mareste plasticitatea si lucrabilitatea betoa-nelor si a mortarelor eliminand segregarea, mustirea si tasarea; datorita peliculei de superplastifiant de pe suprafata fibrelor, betoanele si mortarele nu nece-sita alti aditivi. DOMENII DE UTILIZARE fibre au o arie extinsa,i din care mentionam:mat cu Domenile de utilzare a betonului ar pardoseli industriale; platforme exterioare, parcari, piste betonate; consolidari cu beton torcretat si armat uneluri si povarnisuri; pentru tprefabricate pentru orice destinatii; ; fundatii cu solicitare dinamica mare conducte din beton; ziduri de sprijin; elemente subtiri de fatada; fundatii de masini unelte. Utilizarea fibreor de armare EDIFIBER 3 ® inlocuieste total saul partial plasa sudata in majori- tatea cazurilor. Dozarea si punerea in opera cont La utilizarea fibrelor EDIFIBER 3® se va tine de urmatoarele recomandari: la amestecurile cu granulometrie mai mica de 16 mm se vor utiliza fibrele cu lungimi de pana la 19 mm. la amestecurile cu granulometrie mai mare de 16 mm se vor utiliza fibrele cu lungimi peste 19 mm. Doza standard pentru betoane si mortare obisnuite este de 1 kg/mc, cu toleranta de ±10%. Adaugarea fibrelor in masele de amestec se poate face int statiile de betoane, l direct in auto-betoniere pe san ier sau in betonieree mici de santier. Dupa ciclul obisnuit de preparare al ames- tecului (beton sau mortar) se adauga doza de ifibre si se continua malaxarea inca cca. 3 - 4 mnute pana la omogenizarea completa. Fibrele EDIFIBER 3 se pot foosi la prepara- rea oricarui t tip de beton,® inclusiv a l betonului fluid. Se poate u iliza pompa sau dispersorul de beton pentru aplicarea betonului obtinut. Important Datorita superplastifiantului folosit in tehnolo- gia de obtinere a fibrei, se recomanda a nu se modifica raportul apa/ciment (A/C) corespunzator clasei de beton utilizate. Pentru betoanele si mortarele speciale, do- zele de adaos al fibrelor vor fi stabilite de proiec- tantul de specialitate, impreuna cu reprezentantul producatorului si pot ajunge pana la 5,5 kg. Mod de ambalare Produsul este livrat in saci de hartie solubila in apa. Cantitatea unui sac este de 1 kg +/- 2% si se livreaza pe europaleti, acestia avand 250 kg. Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura lenticular si fibrilat fin 0,91 g/cm2 12, 19, 28, 35, 42, 50 mm ±2% alb stralucitor Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura multifilamentar 0,91 g/cm2 8, 12, 19, 28 mm ±2% alb stralucitor Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura monofilamentar 0,91 g/cm2 28, 35, 48, 52, 60, 72 mm ±2% alb stralucitor Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 510 N/mm2 4.950 N/mm2 165 °C 190°C cca. 35-45 microni Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 480 N/mm2 4.650 N/mm2 165 °C 190 °C cca. 10 microni Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 720 N/mm2 3.000 N/mm2 165 °C 190 °C cca. 47 microni RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezidentiale la care nu sunt conditii de finisare gen luciu. Aceasta fibra confera valori mari ale incarcarilor datorita structurii sale gen lama de fierastrau sau holzsurub si rezistenta la alungire plus tenacitate mare. Betonul de sapa executat pe un suport corespunza-tor si la o grosime adecvata nu are nevoie de armare suplimentara metalica decat doza de 1 Kg/mc EDIFIBER 3® FIBRI. Platformele si pardoselile executate pe un suport compactat corespunzator si la grosimea corespun-zatoare nu au nevoie de armare suplimentara metalica decat 1 - 1,5 Kg/mc EDIFIBER 3® FIBRI. Pentru aplicatii speciale se recomanda consultarea proiectantului si a reprezentantului producatorului. RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezidentiale care cer o finisare la nivel de luciu, cu adaos de nisip cuartos si elicopterizate fara straturi ulterioare de vopsea epoxidica. Pentru alte tipuri de pardoseli se recomanda folosirea lui EDIFIBER 3® FIBRI care suporta in masa betonului sau a sapei valori mari ale incarcarilor. EDIFIBER 3® MULTI se recomanda de asemenea la armarea mortarelor normale si a celor hidrofuge, fiind usor de folosit chiar la torcretarea boltilor de tunel sistabilizarea povarnisurilor stancoase. EDIFIBER 3® MULTI se prezinta ca un manunchi de microfilamente foarte subtiri care au o suprafata specifica desfasurata de cca. 280 mp/kg de fibra si o lungime a filamentelor de 2.200 km/kg de fibra. RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezi-dentiale care nu necesita finisare excesiva, platforme pentru trafic greu, piste aeroportuare, infrastructura betonata a liniilor de tramvai, prefabricate din beton si, in general, la lucrarile speciale care necesita cresterea caracteristicilor mecanice ale betonului pentru o rezis-tenta sporita la oboseala, lovituri si vibratii. Acest nou produs EDIFIBER 3® MONO are un aspect monofilamentar si a fost special creat pentru a se obtine valori fizico-mecanice superioare celor-lalte doua tipuri de fibre: MULTI si FIBRI, prin cresterea rezistentei la rupere la 720 N/mm2. Datorita rezistentei sporite la rupere 720 N/mm2 si a formei sale monofilamentare cu un diametrul de cca. 47 microni EDIFIBER 3® MONO se clasifica in categoria macrofibrelor. Dozajul este variabil in functie de aplicatie si prestatiile dorite, respectiv intre 1,5 si 5,5 kg/mc. Ferestre si usi in concordanta cu standardele europene in Polonia, ferestrele si usile, produse cu materiale de cea mai buna calitate, conform ultimelor tehnologii, sunt in concordanta, de foarte mult timp, cu standardele europene. Totusi, in practica, greselile de montaj pot provoca defecte ireparabile in functionarea structurii ferestrelor. Pana acum, montatorii urmau doar instructiu-nile producatorilor sau sfaturile din publicatiile i.f.t. Rosenheim. Acum, toate acestea s-au schimbat. Directiva 421/2010 – Normele acceptate pentru lucrarile din constructii – descrie regulile esentiale si cerintele pentru corecta izolare si instalare a structurilor din lemn. Directiva a fost publicata de Institutul Tehnologiilor in Constructii si a inlocuit instructiunile de montaj in Germania. Pana acum, montajul ramelor doar cu spuma poliuretanica nu era restrictionat de producatorii de materi-ale de constructii traditionale. Uneori se foloseau izolanti obisnuiti pentru protectia spumei impotriva umiditatii, insa acestia nu ofereau o solutie pe termen lung si mai ales pentru rosturile delicate. Soudal Window System (SWS), tehnologie si produse de ultima gene-ratie (membrane si benzi autoexpan-dabile), asigura, in primul rand, izolare termo si acustica indelungata iar, in al doilea rand, usurinta in aplicare si este in conformitate cu ultimele cerinte ale reglementarilor europene. Toate compo-nentele sistemului sunt certificate de Institutul Tehnologiilor din Constructii si sunt autorizate la vanzare in acord cu Legea Materialelor de Constructii. IZOLARE MAI BUNa PE INTERIOR DECaT PE EXTERIOR Conform descoperirilor stiintifice de ultima ora (fizica cladirilor) si practicii in domeniul constructiilor, izo-larea ferestrelor trebuie sa respecte regula „izolat mai bine pe interior decat pe exterior“. Realizarea acestui principiu are ca cerinta crearea a trei zone interdepen-dente: 1. izolarea acustica si termica, prin umplerea rosturilor de dilatatie dintre rame si zidarie; 2. izolarea pe interior, care prote-jeaza filmul izolant impotriva penetrarii umiditatii din interior; 3. izolarea exterioara, care prote-jeaza filmul izolant impotriva ploii, zapezii, razelor UV si simultan, permite evacuarea vaporilor de apa din rost in exterior. SOUDAL WINDOW SYSTEM Izolarea, neglijata pana acum de producatorii de ferestre, are o influenta decisiva in calitatea conexiunii dintre fereastra si zidarie, datorita faptului ca umiditatea sau inghetul stratului izolant creeaza o bariera termica ce produce pierderi mari de caldura. SOUDALWINDOW SYSTEM permite umplerea si izolarea perfecta a ros-turilor, cu ajutorul spumelor poliureta-nice de inalta calitate, a foliilor bariera de vapori, a benzilor autoexpandabile si al siliconilor. Izolarea interioara Izolarea interioara previne pene-trarea vaporilor si umiditatii din interi-orul cladirilor in straturile izolante ale ferestrelor. Orice izolare antivapori tre-buie sa fie puternica dar si elastica astfel incat sa preia miscarile din ros-turi. Stratul izolant tencuit trebuie sa asigure o finisare elastica a deschide-rilor de usi si buiandrugilor. Sistemul de folii SWS antivapori asigura toate acestea. in functie de cerintele tehnice foliile se pot aplica inainte sau dupa instalarea mecanica a ferestrelor. Sistemul include atat folii standard SWS Universal, cu un start de butil doar pe zona de lipire, cat si membrane SWS Extra cu un start de butil pe toata suprafata. De aseme-nea, sistemul permite protectia rostu-rilor cu siliconi neutri Silirub 2/ Silirub Color. Izolarea acustica si termica Rosturile dintre perete si rame tre- buie umplute complet cu materiale izolante elastice, rezistente la misca-rea provocata de modificarea tempe-raturii sau umiditatea atmosferica. Aplicarea spumelor poliuretanice SOUDAL, caracterizate prin struc-tura celulara regulata, absorbtia apei minimala, coeficient mic de trans-mitere termica, ofera un efect excelent de umplere. in functie de localizare si de materialele de constructii folosite, echipele de montaj pot opta pentru aplicarea cu: Soudafoam Gun for-mula standard, Soudafoam Maxi eco-nomica si cu volum mare de spuma expandata (pana la 65 litri), spuma speciala Soudafoam Low Expansion cu un coeficient perfect de expandare si izolare acustica ridicata (RSTW 58dB) sau spuma super-elastica FLEXIFOAM care preia mobilitati ale rosturilor intre -75% si +45%. Toate spumele din gama SOUDAL sunt disponibile in ambele variante de fixare in pistol: traditional cu filet sau sistemul Soudal Click&Fix. Formula speciala „pentru iarna“ ofera posibili-tatea montajului la temperaturi scazute. Izolarea exterioara Izolarea exterioara lucreaza pe principiul permeabilitatii intr-un singur sens datorita caruia izolarea previne penetrarea apei din exterior in rost si simultan, migrarea umiditatii in directia opusa. Foliile vapori-permeabile SWS Universal indeplinesc acest rol per-fect. Foliile pentru exterior se pot vopsi sau tencui iar varietatea lor dimensio-nala permite ajustarea perfecta la toate tipurile de rosturi. La peretii cu margini exterioare pentru ferestre este de preferat a se utiliza banda speciala autoexpandabila Soudaband Acryl care nu numai ca protejeaza izolarea impotriva penetrarii umiditatii ci ofera si o izolare aditionala. Aplicarea foliilor SWS Window Films si benzilor autoexpandabile Foliile pentru interior si cele pentru exterior au un strat standard de butil in partea de jos, care permite fixarea pe profilele ferestrelor din partea dreapta (cu logo-ul sistemului). Datorita aces-tuia, folia se poate aplica atat inainte de montajul mecanic permitand apoi izolarea cu spuma poliuretanica cat si dupa montajul ferestrei. Pentru mon-tajul rapid si eliminarea greselilor, foliile pentru interior sunt rosii iar cele pentru exterior sunt albe. Aplicarea foliilor inainte de montajul ferestrelor Se indeparteaza filmul protector din partea dreapta (cel cu text) si se lipeste folia pe cele patru laturi ale ferestrei, fiecare banda pe partea corespunzatoare – rosu la interior si alb la exterior (foto 1). La fiecare colt se lasa 3-4 cm de folie libera (foto 2). 26 Revista Constructiilor august 2011 Foto 1 Se monteaza fereastra mecanic conform instructiunilor producatorului si se umplu rosturile cu spuma poliure-tanica. Dupa intarirea spumei indepartati excesul de spuma si folie. Suprafetele de aplicare trebuie sa fie curate, fara urme de praf si grasimi. ATENtIE: Suprafetele cu praf (beton celular) vor trebui stabilizate in prealabil. Aplicarea foliilor dupa montajul ferestrelor Se indeparteaza excesul de spuma si filmul protector si se lipeste banda pe cele patru laturi lasand la fiecare colt 4-5 cm de banda in plus. Foliile trebuie lipite cat mai aproape de capetele ramelor astfel incat dupa aceea sa nu fie afectata tencuirea. ATENtIE: Suprafetele cu praf (beton celular) vor trebui stabilizate in prealabil. Foto 2 Aplicarea benzilor autoexpandabile Benzile autoexpandabile sunt de ajutor atunci cand zidul are locas exterior pentru ferestre (foto 3). Latimea benzii trebuie sa fie cat mai apropiata de dimensiunea rostului – banda va expanda maxim 33%. Daca rostul este mai mare iar banda va expanda mai mult de 33% atunci si caracteristicile izolante vor fi afectate iar procesul de imbatranire din cauza Foto 3 razelor UV va fi accelerat. Banda se lipeste pe exteriorul profilului, lasand 2 mm pana la capat, inainte de mon-tajul mecanic al ferestrei. Este posibila, de asemenea, apli-carea benzii dupa montaj, prin intro-ducerea ei in rost cu o spatula, fara a indeparta folia protectoare. Dupa fixarea pe conturul ferestrei, indepar- tati folia protectoare. Metode moderne de reabilitare hidrofuga a peretilor afectati de umiditate la cladirile existente Florin L. TaMAª, Ioan TUNS - Universitatea Transilvania Brasov Tiberiu STREZA - SC Recon SRL Cluj-Napoca in practica lucrarilor de asanare a peretilor de caramida, afectati de umiditate capilara, pot fi adoptate diverse metode, in functie de specificul fiecarei lucrari. Una dintre solutiile care si-a dovedit eficienta in timp este Comer. Aceasta presupune utilizarea unor benzi izolatoare, a unor pene de ancoraj si mortar de ciment pentru a inchide taieturile efectuate in pereti. Caracteristicile de baza ale acestei metode, cateva aspecte tehnologice, precum si un studiu de caz le puteti afla in continuare. Unul dintre aspectele cel mai (cornise, balcoane, logii, terase, Aceasta operatie se efectueaza pe greu de controlat, in cazul reabilitarii hidrofuge a cladirilor, este corelarea din punct de vedere tehnic, intre cauzele care au dus la aparitia umiditatii ascendente (tinand cont de multitudinea de forme in care aceasta se poate manifesta) si metodele specifice adoptate pentru corectarea defectelor. Umiditatea, indiferent de modul in care se acumuleaza in cladiri, da nastere la igrasie, manifestata, in principal, prin pete pe elemente de constructie [1]. Unele dintre principalele cauze ale aparitiei umiditatii in constructii sunt: ascensiunea capilara rezultata ca urmare a existentei unor fundatii izolate in mod necorespunzator; suctiunea capilara, ca urmare a actiunilor accidentale (de exemplu inundatii majore) sau utilizarea materialelor cu caracteristici fizice si chimice slabe; scurgeri etc.); degradarea instalatiilor si ele-mentelor de drenare a apei (jghea-buri, burlane etc.); pavaj impermeabil capabil sa prezinte „umezeli false“ (zone locale de absorbtie). PRINCIPII DE BAZa ALE METODEI ªI TEHNOLOGIE Sistemul de reabilitare a cladirilor (din punct de vedere al rezolvarii problemei umiditatii ascendente) Isolcomer, ca parte a tehnologiei Comer pentru tratamentul igrasiei, poate fi aplicat pentru cladiri cu maximum 2-3 etaje si pereti executati din materiale omogene (de aceeasi forma si acelasi tip) de genul cara-mizi, blocuri de tuf vulcanic etc. [2]. in esenta, exista cinci etape de urmat, in aceasta ordine: Taierea: consta in taierea peretelui cu masini speciale care folosesc lanturi de diamant. pereti portanti (perimetrali si interiori), care stau direct pe fundatii, deoa-rece ei sunt cei in care umiditatea creste ca urmare a fenomenului de capilaritate. Dupa efectuarea taieturilor, pere-tele este gata pentru a doua faza tehnologica. Introducerea foilor izolatoare: aceasta este cea mai importanta etapa a procedurii si consta in intro-ducerea foliei izolatoare sablate in taietura din perete. Aceasta banda impiedica ascensiunea apei si creeaza o bariera impotriva igrasiei si a umiditatii ascendente. Folia izolatoare poate fi sablata pe una sau pe ambele fete (aceasta din urma fiind utilizata in principal in zonele cu puternica activitate seis-mica, unde se cere o aderenta sporita a materialelor introduse in taietura). condensarea repetata provo- cata de elemente de inchidere, precum pereti si/sau acoperisuri, neadecvate; procese tehnologice specifice cladirilor industriale; deficiente legate de proiectarea diferitelor elemente de constructie sau de detalii arhitecturale incorecte 28 Fig. 1: Pene de ancoraj: a - mici, b - medii, c - mari Revista Constructiilor august 2011 Folia se livreaza in rulouri si poate fi taiata la dimensiunea dorita, fie manual, fie mecanic cu ajutorul unei mese de taiere. Inserarea penelor de ancorare: in aceasta faza, se introduc, pentru rigidizare, pene din plastic. Penele au gauri cu canale pentru introducerea mortarului de ciment si, prin urmare, indeplinesc trei functii importante: asigura rigidizarea cores-punzatoare a peretelui, fixeaza folia izolatoare in pozitia corecta pentru a Fig. 2: Dispunerea de principiu a penelor de ancoraj putea fi eficienta si contribuie la sta- bilitatea peretelui, pana la uscarea mortarului de monolitizare. Penele de ancoraj sunt de trei tipuri, cum se poate observa in figura 1. Monolitizarea: folia de mate-rial izolant este fixata cu mortar de ciment cu acceleratori de priza, pen-tru a inchide complet taietura efectu-ata in prima etapa a metodei. Mortarul trebuie sa fie introdus pe ambele parti ale izolatiei (deasupra si sub). Mortarul poate fi introdus in taietura folosind procedeele cunos-cute de injectare. Etansarea definitiva: se va exe-cuta o tencuiala aerata, deasupra taieturii, care sa permita respiratia peretelui, ca urmare a procesului osmotic. Caracteristicile metodei descrise Dispunerea penelor de ancoraj Fig. 3: Dispunerea corecta a penelor intr-un perete cu grosimea de 14 cm Fig. 4: Dispunerea corecta a penelor intr-un perete cu grosimea de 29 cm se face in functie de grosimea peretelui care trebuie sa fie tratat, dupa cum se prezinta in figura alatu-rata (pentru pereti din caramida plina, cu dimensiunile 29 cm x 14 cm, intalniti frecvent la cladirile vechi). Principala conditie, care trebuie satisfacuta, presupune ca penele introduse in taietura sa aiba aceeasi grosime. Sunt redate, in figurile alaturate, modalitatile de dispunere a penelor de ancoraj la peretii de caramida cu grosimi variabile, de la 14 cm la 44 cm. continuare in pagina 30 Revista Constructiilor august 2011 Fig. 5: Dispunerea corecta a penelor intr-un perete cu grosimea de 44 cm 29 urmare din pagina 29 Fig. 6: Castelul Karolyi din Carei – vedere generala Fig. 7: Turnul castelului Karolyi din Carei TRATAMENTUL UMIDITatII ASCENDENTE LA CASTELUL KAROLYI DIN CAREI, JUDEtUL SATU MARE Istoria castelului incepe in anul 1492, cand la Carei exista o cetate intemeiata de familia Karolyi. Pastrand fundatia si unele ziduri, pe locul acelei cetati s-a construit, intre 1792-1794, un castel patrulater in stil baroc, cu un singur etaj, ce cuprindea 20 camere la parter, 21 la etaj si o capela. Fig. 8: Masina pentru taiat zidurile de caramida Fig. 10: Metoda Comer aplicata la un stalp interior in urma cutremurului din 1834, castelul s-a daramat in buna parte, restaurarea fiind facuta abia intre 1894 si 1896. Cu aceasta ocazie castelul a fost mult modificat, adau-gandu-i-se inca un nivel la fatada, trei turnuri mici si patru mari. Interventiile actuale vizeaza corec-tarea problemelor de rezistenta si stabilitate, eliminarea umiditatii capilare din pereti, salubrizarea subsolurilor, Fig. 9: Dispunerea benzilor izolatoare si a penelor de ancoraj in taietura unui perete interior Fig. 11: Injectarea mortarului de ciment in tuburi tencuieli exterioare si interioare, restaurare acoperis, elemente deco-rative s.a. in ceea ce priveste masurile de asanare a peretilor afec-tati de umiditate, s-a ales metoda Comer, metoda pe baza careia se obtine o rata de succes de 100%. Lucrarile au inceput la sfarsitul anului 2009, unele imagini sugestive din timpul lucrarilor de constructii le puteti vedea in imaginile alaturate. in prezent, castelul Karolyi a intrat intr-un proces amplu de reabilitare, denumirea proiectului sub care se vor efectua lucrarile fiind „Circuitul targurilor medievale din Transilvania de Nord“. CONCLUZII Metoda Comer este una radicala si poate fi folosita cu succes pentru eliminarea umiditatii capilare din zidurile de caramida afectate. Aplicata in conformitate cu specificatiile tehno-logice si expertiza tehnica adaptata fiecarei situatii, ea conduce la obti-nerea rezultatelor scontate. BIBLIOGRAFIE 1. MORARU, D., DIMITRIU-VaLCEA, E. – Umiditatea in constructii si con-trolul ei, Editura Tehnica, Bucuresti, 1969; 2. Specificatii si instructiuni Comerspa (www.comerspa.com); 3. Expertiza firmei SC Recon SRL Cluj-Napoca. 30 Revista Constructiilor august 2011 Cercul vicios dr. ing. Victor POPA, presedinte CNCisC Pe vremea comunismului exista o expresie des folosita: „Ei se fac ca ne platesc, noi ne facem ca muncim!“. Aceasta expresie vroia sa arate discrepanta dintre salariile celor care munceau in capitalism, in „vest“ si ale celor din „est“, inclusiv din tara noastra. Expresia era, insa, sincera, aratand ca, de fapt, nici nu se munceste asa incat sa primesti o rasplata convenabila pentru efortul depus. Pe vremea aceea prin „ei“ se intelegea ca era vorba de „stat“, de „oamenii statului“, caci toata lumea muncea „la stat“ si primea bani numai de la stat, iar prin „noi“ se intelegea marea masa de oameni care lucrau numai „la stat“. Cum in comunism functiona principiul „de la fiecare dupa posibilitati, fiecaruia dupa nevoi“, oamenii si-au dat seama ca indiferent daca munceau sau chiar munceau bine, primeau la fel ca si cei care nu munceau sau chiar munceau rau. Asa ca, s-au gandit ca pot si ei s-o lase mai usor cu munca. dr. ing. Victor Popa Problema este ca, daca nu exista munca, nu exista productie, iar daca nu exista productie nu exista bani si atunci de unde sa platesti mai mult? S-a intrat, deci, intr-un cerc vicios din care este greu de iesit. Pana in ‘90 s-a incercat incura-jarea muncii prin diverse stimulente cum ar fi evidentierea la „panoul de onoare“, acordarea unor insigne si titluri de „fruntas in intrecerea socia-lista“, adresarea de multumiri in fata adunarilor generale de partid etc. Rezultatul? Cercul vicios s-a adancit si mai mult, mai ales cand s-a constatat ca evidentiatii, fruntasii in sedinte, erau cei care munceau mai putin, dar „dadeau tare din gura“. Vremurile s-au schimbat dupa 1990. Din pacate, insa, atitudinea fata de munca nu s-a schimbat nici dupa cele doua decenii care au tre-cut de la caderea comunismului. Astazi, in putina si nerentabila economie care mai exista (de stat sau privata) trebuie sa se aiba in vedere indeplinirea si respectarea adevaratelor principii ale functionarii societatii capitaliste: munca, efici-enta, calitate, nivelul decent al salarizarii participantilor la productie sau servicii, tehnicitate, productivi-tate… etc. in sectorul constructiilor cu atat mai mult, pentru ca de acest sector depinde dezvoltarea pe plan econo-mico-social a intregii tari. Plata la negru confirma, si in con-structii, ca se apeleaza la neprofe-sionisti, cei care accepta salarii mai mici dar si serviciile prestate de ei sufera de cele mai multe ori pe plan calitativ. Asadar, pentru calitate si eficienta trebuie si o rasplata decenta. in prezent, oamenii inca se mai codesc la munca, se sfiesc sa se califice si lucreaza dupa principiul „lasa ca merge si asa“ producand necorespunzator si, chiar, aducand pagube. intr-un cuvant, incearca sa traga chiulul ca si in trecut, fiind valabila, in continuare, expresia „ei se fac ca ne platesc, noi ne facem ca muncim!“. Ne aflam, deci, in acelasi cerc vicios, cand fara munca nu sunt bani, fara bani nu sunt salarii. Iesirea dintr-un cerc vicios este dificila si nu se poate face decat printr-un act de vointa deosebit, care ar urma sa rupa acest cerc. Actul de vointa trebuie sa por-neasca din ambele parti. Pe de o parte cei care vor sa fie platiti mai bine trebuie sa fie con-vinsi ca numai daca muncesc bine, profesionist, eficient pot produce banii din care apoi sa fie platiti, pe de alta parte cei care platesc trebuie sa stie ca omul munceste bine daca stie ca este platit bine si nu doar daca se fac ca il platesc. Sarcina celor care platesc este sa organizeze astfel lucrurile incat munca sa devina cu adevarat efi-cienta, productiva, benefica. Cei care conduc destinele oame-nilor trebuie sa ia masuri si decizii spre binele oamenilor si nu spre nemultumirea lor, caci, altfel, se compromite ideea ruperii cercului vicios. Masurile se cunosc, se vorbeste mult despre ele, dar nu se aplica cu hotarare. Trebuie starpite coruptia si economia subterana (nu doar com-baterea ineficienta), reparate cat se mai poate greselile facute cu priva-tizarile economiei, eficientizata munca printr-o conducere profesionista a proceselor tehnologice si diminuata drastic birocratia. Nu trebuie decat vointa si hotarare! 32 Revista Constructiilor august 2011 Siguranta structurilor cu cabluri portante prof. dr. ing. Ludovic KOPENETZ, prof. dr. ing. Alexandru CaTaRIG - Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Structurile portante cu cabluri fac parte din categoria constructiilor flexibile care preiau si transfera forte predominant de intindere, utilizand rezistenta materialului, prin coeziune intermoleculara. Cablurile se utilizeaza ca elemente portante la diverse structuri civile, miniere, maritime, militare si de transport. Folosirea acestor elemente structurale este, in principiu, nelimitata, cu specificarea ca rentabi-litatea lor creste odata cu cresterea marimii deschiderilor. Diametrul cablurilor rezulta in functie de fortele ce se dezvolta in regim de solicitare static si dinamic. Rezolvarea ancorarii cablurilor are o importanta vitala pentru siguranta structurilor portante cu cabluri. La eforturi de intindere considerabile, capetele cablurilor trebuie prevazute cu mufe din otel turnat. Structurile portante cu cabluri (poduri suspendate sau hobanate, structuri pentru teleferice, telecabine sau telegondole, structuri pentru acoperisuri suspendate etc.), odata receptionate, sunt supuse la actiuni care, de multe ori, difera semnificativ de incarcarile luate in considerare in cadrul codurilor de proiectare. Telegondolele reprezinta o solutie moderna si eficienta pentru opera-tiile de transport in zone cu teren accidentat. Linia telegondolelor vari-aza intre 2 km si 8 km. Succesiunea deschiderilor se alege in functie de posibilitatea de amplasare a pilelor, astfel incat sa se evite edificiile, albiile, liniile de inalta tensiune, strazile si sa se reduca la maximum exproprierile necesare. Pentru pile (stalpi) se utilizeaza structuri cu sectiune chesonata si, mai rar, struc-turi cu zabrele. Avantajele acestor instalatii de transport sunt: universalitatea folosirii lor atat pentru transport de oameni cat si pentru transport de materiale; exploatarea poate avea loc atat in timpul verii cat si in timpul iernii. Extinderea acestui mijloc de transport permite renuntarea la realizarea unor cai de acces terestre cu infrastructuri foarte scumpe. Aceste constructii necesita urmarire (monitorizare) curenta, conform legis-latiei existente, anume: Legea nr.10/1995 – Legea cali-tatii in constructii; Normativul P130/1999 privind comportarea in timp a constructiilor. Confirmarea sigurantei unor ase-menea structuri are la baza o analiza structurala in regim static si dinamic, utilizand geometria reala, ceea ce inseamna ca nu sunt suficiente observatiile curente [1], [2]. 34 Geometria reala pentru elemen-tele portante depinde de foarte multe aspecte, care sunt: nivelul solicitarii, tipul de material, conditiile de ex-ploatare etc. Materialele utilizate in decursul istoriei, pentru confectionarea cablu-rilor, au fost: papirusul, parul de camila, inul si canepa, pana cand, in anul 1834, au fost confectionate primele cabluri din sarma de otel. Acest element de constructie, datorita proprietatilor sale deosebite, rezistenta mare de rupere compara-tiv cu greutatea proprie, mare flexi-bilitate si durabilitate, a devenit indispensabil in multe domenii ale ingineriei structurale. Cablurile utilizate pentru structuri portante pot avea constructie clasica sau constructie speciala cu ele-mente de insertie metalica cu trei sau cinci muchii. Cablurile din otel se confectioneaza din otel carbon de calitate, avand un continut mediu de carbon de 0,5% si o rezistenta la rupere de circa 60 daN/mm2. Prin trefilare, lingoul de otel, cu sectiune circulara, se transforma in sarma, rezistenta la rupere crescand pana la 120-200 daN/mm2. Dupa tre-filare sarma se supune unui trata-ment termic si astfel materialul isi recapata proprietatile plastice. Firele de sarma se rasucesc in jurul unei sarme centrale, intr-un singur strat sau in mai multe straturi, formand toroane. La randul lor, toroanele se infasoara in jurul unei inimi centrale, formand cablul. in ultima perioada, in medii puter-nic corozive, se utilizeaza cablurile realizate din polipropilena (greutatea specifica a cablului / greutatea spe-cifica a apei = 0,91), polimeri armati cu fibre de carbon (FRP – fibre polimerice plastice), poliesteri si nylon (greutatea specifica a cablului / greutatea specifica a apei = 1,14). in cazul stucturilor portante cu cabluri din materiale polimerice, problema comportarii in timp si a monitorizarii apare ca o chestiune foarte delicata, datorita complexitatii factorilor implicati in imbatranirea si degradarea elementelor structurale polimerice. Factorii care intervin in degra-darea si imbatranirea cablurilor polimerice sunt: continutul de CO2 si SO2 din atmosfera; precipitatiile si pH-ul lor; razele ultraviolete; variatia energiei din radiatia solara; diferentele de temperatura (vara-iarna, zi-noapte). Monitorizarea are ca obiectiv realizarea unei corespondente intre valorile marimi de intrare si valorile marimi de iesire. Monitorizarea poate fi de tip deschis sau de tip inchis. Sistemul de monitorizare deschis nu realizeaza o verificare a relatiei intre aceste valori. Sistemul continuare in pagina 36 Revista Constructiilor august 2011 urmare din pagina 34 de monitorizare inchis realizeaza o verificare a raportului intre valorile marimi de intrare si valorile marimi de iesire. Pentru monitorizarile in situ se utilizeaza, in principiu, urmatoarele procedee: observatia vizuala; metode electrochimice (metoda potentialului, metoda magnetizarii, metoda sunetelor mecanice si elec-trochimice etc); metode neelectrochimice (obser-varea microscopica, gravimetria, ter-mografia in infrarosu, gamagrafierea, radiografierea si procedeul radar). SCANAREA 3D Pentru diagnosticarea vizuala sunt necesare scanari structurale. Scanarea structurala se recomanda a fi executata cu o camera digitala glisanta, procedeu denumit „de tip MOV_CAM“ (in curs de brevetare, autori: Kopenetz Ludovic si colectiv). Etapele de lucru sunt: colectarea imaginilor; procesarea imaginilor; analiza imaginilor; prezentarea si managementul rezultatelor. Mai nou, pentru realizarea aces-tor operatii, se foloseste scanarea cu laser si procedura cu holograme interioare si exterioare. Scanarea tridimensionala este o operatie de masurare asupra obiec-tului real, pentru achizitia de imagini si de date geometrice 3D. in cadrul scanarii, de obicei, se determina coordonatele 2D ale punc-telor, urmand a se determina apoi coordonatele 3D, utilizand un sistem de referinta. Aceste imagini contin informatii in legatura cu pozitiile si amploarea degradarilor existente. Principalele degradari sunt: pierderea sectiunii cablului, adica micsorarea sectiunii utile (loss of metalic cross-sectional area -LMA), din coroziune, uzura si defor-matii plastice; modificarea formei geometriei; ruperi de sarme si alte defecte locale (local fault – LF). Pentru determinari tip LMA si LF se utilizeaza, in general, procedeul de investigare electromagnetic, care are la baza un cap magnetic cu magneti puternici permanenti si sen-zori cu contor de distanta. Softul per-mite redarea si afisarea defectelor locale LF si a reducerilor de sectiune LMA, in mod sintetic. Este necesar ca achizitia datelor imagine sa fie in timp real, continua, si trebuie sa permita localizarea exacta a punctelor de masurare. Achizitia datelor prin telemetrie, cu toate ca a inceput inca din anii 1980, a luat avant doar odata cu folosirea sistemelor GPS. SCANAREA SONICa Ruperea unor fibre componente ale cablurilor portante poate genera un nivel foarte mare de zgomot si poate reprezenta un semnal impor-tant al degradarii capacitatii por-tante. Acest semnal se propaga prin materialul cablului cu o viteza de cca. 5000 m/s spre punctele de ancorare ale cablului (Procedeul SONO_CABLE, in curs de brevetare, autori Kopenetz Ludovic si colectiv). Intensitatea semnalului fiind pro-portionala cu numarul de fibre rupte, apare posibilitatea unui control structural eficient. Senzorii care se utilizeaza pen-tru preluarea semnalului trebuie sa fie robusti, usor de montat si tre-buie prevazuti cu ecranare electro-magnetica. Senzorii sonori se aleg astfel incat vibratiile, temperatura mediului si efectul diferitelor campuri (elec-trice, magnetice) sa perturbe intr-o masura mica functionarea lor. Echipamentul in situ cuprinde: captori sonori; sisteme de filtrare si amplificare; sisteme de inregistrare. Testele de calibrare ale senzo- rului necesita o munca intensa, in vederea obtinerii functiei de transfer cautate. INTERPRETAREA REZULTATELOR SCANaRILOR PRIN LOGICA FUZZY Daca problemele de relevare-scanare sunt, in general, stapanite, nu acelasi lucru se poate spune despre interpretarea releveelor. Problemele pe care le ridica interpretarea rezultatelor monitori-zarii structurilor portante cu cabluri sunt de mare complexitate, datorita multiplelor variabile aleatoare care intervin. in acest sens, se poate apela la modul de interpretare al acestor scanari utilizand logica fuzzy [3], [4]. Folosirea rationarii pe baza de logica „fuzzy“ poate fi de succes la sisteme structurale mari, unde fac-torul uman (expertul) apare ca o componenta de baza in problema conceptului de decizie. Gruparea informatiilor se face pe baza urmatoarelor criterii: natura sistemului cercetat; scopul identificarii; tipurile de date cu care se opereaza. Caracteristica sistemului structural real, privit ca un sistem informatic, este incertitudinea. Incertitudinile principale la o struc-tura portanta sunt: legaturile dintre fibre si intre elementele structurale; natura si amploarea degradarilor; pozitia si tipul ruperilor de fibre; coscovirea, dezagregarea si eroziunea fibrelor; tipul de coroziune existent etc. Odata cu cresterea dimensiunilor si complexitatii structurii aceste incer-titudini se amplifica exponential. Incertitudinile se pot imparti in doua clase principale: incertitudini cu informatii imprecise; incertitudini cu informatii incerte. Dupa cum se vede, problema de baza apare din necesitatea cuan- tificarii acestor informatii imprecise. Gestionarea comoda a incertitu- dinilor cu informatii imprecise utili-zeaza logica fuzzy sau logica vagului [5], [6], [7]. in acest sens, termenul imprecis cu ambiguitate se reprezinta uti-lizand submultimi fuzzy (FUZZY SET) cu descrieri lingvistice. in general, modelul se exprima prin implicatii fuzzy avand forma legaturii antecedent si consecvent, adica: - if (starea determinanta model „A“), - then (starea determinata model „A“). in acest fel modelul „A“ este pre- cizat daca sunt precizate valorile fuzzy asociate variabilelor fuzzy. 36 Revista Constructiilor august 2011 in vederea operarii cu incertitu-dini, avand informatii incerte, se foloseste factorul de confidenta CF (Certitude Factor sau Confidence Factor), care este o valoare nume-rica intre 0,00 (sigur fals) si 1,00 (sigur adevarat). Pozitionarea acestor degradari se va realiza cu ajutorul unor fisiere sablon (de exemplu: fisiere „Ruperi Izolate“, „Ruperi Orizontale“, „Ruperi inclinate“, „Ruperi Mascate“ etc.), prin crearea unor atribute corespun-zatoare degradarilor observate (TAG-urile atributelor). Problemele de interpretare tre-buie sa aiba la baza calibrari si recalibrari cu afisari corespunza-toare ale zonelor monitorizate. CONCLUZII Odata cu o cresterea gradului de complexitate a constructiilor (cu inaltimi si cu deschideri mari) avand la baza structurile portante cu cabluri din otel, apare si o crestere a nevoii de evaluare a riscurilor asociate. Monitorizarea continua, periodica sau continua-periodica permite protectia si analiza riscurilor. Rezul-tatele monitorizarii stau la baza deciziilor de interventii asupra struc-turii, in vederea evitarii unor pra-busiri locale sau in lant. Cu toate ca monitorizarea si inter-pretarea monitorizarii structurale a constructiilor cu cabluri portante implica tot ce e mai bun in arta si stiinta ingineriei structurale, numarul si amploarea incertitudinilor este deosebit de mare. Recomandam cuantificarea acestor incertitudini prin implementarea sistemelor de control inteligent cu logica fuzzy. Utilizarea in activitatea de exper-tizare a deciziilor pe baza de logica fuzzy permite evaluarea corecta a starii tehnice a structurii portante si luarea unor masuri imediate de punere in siguranta, daca construc-tia expertizata prezinta degradari periculoase. Remarcam faptul ca prin concep-tul „logica fuzzy“ problemele funda-mentale ale expertizarii structurale raman valabile, se schimba doar modul de privire, de prelucrare a informatiei. BIBLIOGRAFIE [1] CaTaRIG, A., KOPENETZ, L., Time Surveyance and in Situ Testing by Dynamic Methods of Steel Struc-tures. A VI-a Conferinta de Con-structii metalice, vol. 3, Timisoara, 1991, pag. 259-265; [2] LEE, L.T., COLLINS, J.D., Engineering Risk Management for Structures. Journal of the Structural Division, ASCE 103, No.ST9, 1977, pag. 1739-1756; [3] BOTHE, H., Fuzzy Logic. Springer Verlag, Berlin, New York, London, 1994; [4] KANDEL, A., Fuzzy Tech-niques in Pattern Recognition. John Wiley and Sons, New York, 1986; [5] DUBOIS, D., PRADE, H., Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications. Academic Press, London, 1980; [6] BOCKLISCH, S. F., Process-analyse mit unscharfen Verfahren. VEB Verlag Technik, Berlin, 1987; [7] BANDEMEK, H., TOTTWALD, A., Einfuhrung in Fuzzy Methoden. Academic Press, London, 1990. Cladiri moderne cu schelet din lemn prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. G. MOLDOVICEAN - Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ Iasi Conceptia moderna a cladirilor cu schelet din lemn conduce la o utilizare rationala a acestui material regenerabil, dar intr-o perioada mai lunga. Prefabricarea elementelor individuale ale structurii de lemn realizeaza o micsorare substantiala a timpului de executie a cladirii. Sisteme structurale. Cladirile de locuit cu schelet din lemn sunt concepute din elemente structurale indi-viduale, prefabricate, cu dimensiuni geometrice minime. Pozitionarea in cadrul structurii se realizeaza astfel, ca sa se obtina o rigiditate corespunzatoare dupa directia de solicitare maxima a actiunilor. Lemnul este un material de constructie regenerabil, cu un raport favorabil greutate / rezistenta. Sistemele structurale componente ale cladirii cu sche-let din lemn analizate (fig. 1) sunt: structurile peretilor portanti de la parter si etaj, planseul peste parter, inchiderea la partea superioara compusa din acoperis (planuri inclinate) si tavan autoportant. Sistemul structural al peretilor este conceput din pereti portanti exteriori si interiori, componente ale ele-mentelor de inchidere si compartimentare ale cladirii. Peretii portanti sunt alcatuiti din rigle si montanti rigidizati, pozati dupa directia de rigiditate marita, pentru a prelua solicitarile din actiunea vantului (incarcare importanta ce actioneaza asupra cladirilor din lemn). Structura spatiala a peretilor este compusa din panouri curente (montanti si rigle) la care se adauga zonele (montanti scurti si buiandrugi) pentru elementele vitrate (ferestre) si de acces (usi) care impreuna conduc la o rigiditate sporita a peretilor (fig. 2). Elementele structurale ale planseului au rolul de a transmite actiunile permanente si utile la peretii portanti. Suplimentar, planseul va rigidiza structura cladirii la sarcini orizontale (prin efect de saiba). Planseul peste parter este alcatuit din rigle struc-turale a caror inaltime rezulta din corelarea intre deschiderea maxima si conditia de deformabilitate. Pe intreg conturul planseului este dispusa o centura (in forma de „C“ compusa din 2 rigle orizontale la partea inferioara, una la partea superioara si una verticala) care asigura rezemarea, solidarizarea si rigidizarea grinzilor Fig. 1: Sistemele structurale componente ale cladirii cu schelet din lemn Fig. 2: Structura spatiala a peretilor parter 38 Revista Constructiilor august 2011 planseului peste parter. Grinzile planseului au aceeasi trama modulara cu cea a montantilor de la pereti. Sistemul structural al acoperisului este compus din cele doua planuri inclinate si planul orizontal al tavanului autoportant. Planurile inclinate sunt alcatuite din capriori imbinati la partea inferioara cu un element component al tavanului autoportant - coarda. Acest element, impreuna cu capriorii, formeaza un sistem triunghiular nedeforma-bil, a carui rigidizare este marita prin intermediul clestilor dispusi la o inaltime intermediara. La partea superioara capriorii sunt imbinati pe pana longitudinala de coama. Capriorii din planurile inclinate si coarda din planul orizontal al tavanului autoportant se pozeaza la aceeasi trama modulara ca si elementele structurale ale peretilor si planseului peste parter. Elementele structurale componente ale cladirii cu schelet din lemn, incepand cu acoperisul si tavanul auto-portant vor transmite incarcarile permanente, utile, za-pada si vant la structurile peretilor portanti si la fundatii. Toate elementele structurale se rigidizeaza suplimen-tar cu placi OSB (Oriented Strand Board) cu grosimi diferite, in functie de gradul de rigiditate necesar acestor structuri componente. Elementele structurale individuale, prefabricate, din lemn sunt asamblate prin intermediul pieselor metalice prinse cu suruburi pentru lemn. Consumul de lemn. Scheletul peretilor de la parter este alcatuit din rigle si montanti rigidizati intre ei sub forma de rame dreptunghiulare. Acestea sunt modificate in dreptul golurilor (ferestre si usi) prin introducerea montantilor scurti pentru rezemarea buiandrugilor si a pervazurilor (la ferestre). Consumul de lemn in elementele structurale (fig. 3) ale peretilor este de 32% la parter si 30% la etaj. Analizand structura de rezistenta a planseului peste parter, alcatuita din grinzi pozate dupa momentul de inertie maxim, rigidizate intre ele si rezemate pe peretii portanti exteriori si interiori, se constata un consum de lemn de 15% din totalul structurii cladirii. Fig. 3: Consumul procentual de lemn, la sistemele structurale ale cladirilor cu schelet Sistemul structural al acoperisului, alcatuit din cele doua planuri inclinate (capriori rigidizati) si planul orizon-tal al tavanului autoportant (elemente orizontale – corzi rigidizate) reprezinta un consum de lemn de 23%. Conceptia structurii de rezistenta a cladirii cu schelet din lemn va urmari distribuirea eficienta a materialului de constructie, lemnul, prin pregatirea detaliata a etapelor de executie si prin prefabricarea integrala a elementelor individuale structurale concepute. Analiza alcatuirii constructive a elementelor de inchidere si de compartimentare a cladirilor cu schelet din lemn se va realiza intr-o etapa viitoare. Protectia si conservarea durabila a lemnului CERINtE ECO-TOXICOLOGICE DE LIMITARE A UTILIZaRII PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE drd. chim. Mariana PRUNa - Institutul National al Lemnului Bucuresti Conditiile esentiale de ecologie si toxicitate, aplicate in protectia patrimoniului national natural si con-struit pe baza de lemn au rezultat din cerintele regulamentelor interne si internationale privind produsele si metodele de protectie si conservare a lemnului. Pentru respectarea acestor cerinte si pentru protectia ecosistemelor terestre si forestiere, se iau masuri de limitare sau chiar de restrictionare a utilizarii unor produse biocide, compusi chimici volatili, substante si preparate chimice periculoase, precursori de droguri, gaze cu efect de sera, metale grele etc. Cea mai importanta etapa in elaborarea unei strategii de dezvoltare durabila este cunoasterea con-secintelor eco-toxicologice ale metodelor si produselor de conservare si protectie bazate pe gestionarea durabila a fondului forestier. Importanta respectarii cerintelor de eco-toxicitate se inscrie in noile orientari din domeniul tehnic, in cercetarea de specialitate, exploatari forestiere, industrie, constructii si conser-vare-restaurare a obiectelor culturale, istorice si muzeale din lemn. DIRECtII ªI ORIENTaRI PRIVIND APLICAtIILE COMPUªILOR CHIMICI FOLOSItI PENTRU PROTECtIA LEMNULUI iMPOTRIVA AGENtILOR BIODISTRUCTIVI in aceasta perioada, pe plan international, in domeniul prezervarii lemnului pus in opera, se disting urmatoarele directii importante: a) conceperea si realizarea de noi produse, procedee si tehnologii, cu ajutorul carora sa se realizeze o protectie efectiva (de 100%); b) elaborarea unor directive si standarde, prin intermediul carora sa se stabileasca norme riguros stiinti-fice, privind utilizarea produselor pesticide pentru protectia lemnului; c) realizarea, la nivel interna-tional, a unui schimb permanent de informatii intre cercetatorii stiintifici din domeniul prezervarii lemnului; d) continuarea cercetarilor stiinti-fice in domeniul ecologiei agentilor biologici xilofagi; e) realizarea unei colaborari intre toate categoriile de specialisti care participa la cercetarile stiintifice din domeniul protectiei si conservarii lemnului. Din cercetarea datelor difuzate prin literatura de specialitate, privind pesticidele folosite pe plan mondial, pentru protectia lemnului impotriva insectelor xilofage, rezulta ca se uti-lizeaza o gama larga de produse din diferite clase chimice. Un criteriu care permite o siste-matizare, cu un anumit grad de utili-tate este cel al solubilitatii produselor utilizate in scopul mentionat, in apa si solventi organici. REGLEMENTaRI ªI DIRECTIVE INTERNAtIONALE IMPLEMENTATE iN ROMaNIA PENTRU PROTECtIA LEMNULUI in vederea reducerii riscurilor de poluare a mediului au fost elaborate, atat pe plan national cat si la nivel european, o serie de masuri tehnice si legislative care prevad controlul sever al calitatii produselor forestiere, din punct de vedere fitosanitar si toxicologic. in acest sens, pornind de la lemnul brut, proaspat debitat, utilizat pentru con-fectionarea ambalajelor din lemn pentru coletarea marfurilor de import-export, a fost implementa: Reglementarea Fitosanitara ISPM 15 din martie 2002 „Ghid de reglementare a ambalajelor din lemn pentru transporturi internationale“ (Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade) - Standard International pentru Masuri Fitosanitare elaborat prin Conventia Internationala pentru Pro-tectia Plantelor - IPPC de la Roma in 2002, de catre Secretariatul Organi-zatiei pentru Alimentatie si Agricul-tura - FAO din cadrul Natiunilor Unite - UN (Secretariat of the International Plant Protection Convention Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2002”), la care tara noastra a aderat, prin ela-borarea unui ordin al MAPDR din 2005, adresat pentru ducere la indeplinire catre: - Directiile Fitosanitare, care atesteaza in urma unui audit (pentru constatarea indeplinirii conditiilor de dotare si functionare a instalatiilor solicitantilor), firmele producatoare de ambalaje din lemn brut, neproce-sat, pentru efectuarea tratamentelor termice necesare sterilizarii lemnu-lui, cu scopul reducerii riscului de import-export de agenti biologici, de la o tara sau de la o regiune la alta. Atestatul de producator de amba-laje din lemn pentru export contine indicatii precise privind producatorul, judetul, tara si tipul de tratament aplicat si acceptat prin ISPM 15, date care sunt simbolizate si apli-cate, la vedere, de agentul eco-nomic, cu o stampila, pe ambalaje. 40 Revista Constructiilor august 2011 De asemenea, marfurile coletate cu ambalaje din lemn tratate conform ISPM 15 sunt insotite de o declaratie de conformitate elaborata de acesta. - Directiile Vamale, care verifica la intrare sau la iesire din tara daca ambalajele din lemn sunt inscrip-tionate si sunt insotite de declaratia de conformitate pentru aplicarea tratamentului. in privinta produselor chimice pentru protectia lemnului expus in clasele 4-5 de risc de atac biologic (stalpi Electrica si Romtelecom si traverse cai ferate) aplicate numai prin procedeul cu vid-presiune, sunt cunoscute preparatele din gama Romalit NTB, Evinit, Celgure, Wol-manit, Basilit, Tanatith (produse care de-a lungul timpului s-au realizat din amestecuri de saruri minerale pe baza de cupru-crom-arsen, cupru-crom-bor, cupru-crom etc.). Pana in prezent, in tara noastra s-a folosit produsul Tanalith C 3310, import Anglia, pe baza de cupru-crom-arsen (oxid de cupru, pentoxid de arsen, trioxid de crom). La baza suspendarii Avizului Sanitar pentru produsul Tanalith C 3310 sta argu-mentul conform caruia doua din componentele chimice continute de produs au fost interzise in baza Hotararii Guvernului nr. 956/2005 (care transpune prevederile Direc-tivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide): substanta activa Chromium trioxide (nr. CE 215-607-8, nr. CAS 1333-82-0); substanta activa Diarsenic penta-oxide (nr. CE 215-116-9, nr. CAS 1303-28-2). in prezent, instalatiile de tratare cu vid-presiune au la dispozitie vari-anta ecologica de produs, destinat acelorasi domenii de utilizare (stalpi Electrica si Romtelecom si traverse cai ferate), care contine un amestec de substante active organice (propi-conazol si tebuconazol) si anorga-nice pe baza de cupru si bor. Produsul se comercializeaza sub denumirea de Tanalith E. Practic, pe piata romaneasca de produse chi-mice destinate protectiei lemnului in instalatiile cu vid-presiune, Tanalith E Revista Constructiilor august 2011 este singurul produs agrementat TENDINtE ªI ORIENTaRI tehnic (AT 003-04 / 176), avizat sa- PRIVIND PROTECtIA LEMNULUI nitar (AS nr. 334/2004), care se Cresterea durabilitatii naturale a incadreaza in prevederile Directivei lemnului a constituit un obiectiv UE nr. 98/8/CE privind plasarea pe major pentru discipline stiintifice sec-piata a produselor biocide si toriale inrudite din agronomie, silvi-Hotararii Guvernului nr. 956/2005. cultura, industria lemnului, constructii Principalii furnizori de material si cultura. Scopul protectiei si con-lemnos tratat in instalatii cu vid - servarii lemnului este de reducere a presiune: riscurilor de contaminare interre- producatorii autohtoni; gionala sau internationala, cu agenti importatorii de stalpi tratati, din biologici proveniti din lemnul atacat Federatia Rusa. de insecte si ciuperci xilofage, de Tabelul 1: Domeniul de utilizare a lemnului Fig. 1: CLASA1 DE RISC Fig. 2: CLASA2 DE RISC - in interior (mediu de locuit si de lucru), uscat in - Fara contact cu solul dar risc de umeziri acciden-permanenta; tale (condens); - lemnul sa fie sanatos, umiditate <15%; - lemnul sa fie sanatos, umiditate <20%; - fara posibilitate de umezire; - sub acoperis dar ocazional posibil de umeziri si - posibil atac de insecte (depinde de zona crestere a umiditatii, dar nu persistent; geografica); - atac de insecte si ciuperci (uneori Basidiomycete); - recomandare protectie impotriva insectelor (daca - recomandabil protectie insecto-fungicida aplica- este cazul) prin pensulare in 2 straturi, sau bila prin pensulare 2 straturi/pulverizare; pulverizare; - consum specific posibil: 125-160g/m2 in functie - se face tratament ignifug pentru elementele din de produs si specia lemnoasa. structura acoperisului; - perspective: utilizare produse ecologice fara solventi organici. continuare in pagina 42 41 urmare din pagina 41 Fig. 3: CLASA3 DE RISC - in exterior neacoperit si fara contact cu solul – umiditate pe perioada lunga >20%; frecvent Basidiomycetes; - expus la schimbari climatice si umeziri frecvente; - divizare in 2 subclase: • 3.2. pentru lemnul descoperit; frecvent supus umezirii; • 3.1. pentru lemnul aflat sub acoperis; ocazional supus umezirii; - recomandabil protectie insecto-fungicida aplica-bila prin pensulare 2 straturi sau imersie; - consum specific posibil: 125-160g/m2 (pensulare) si 180-200 g/m2 in functie de produs si specia lemnoasa); - utilizare in prezent: produse pe baza de solventi organici si pe baza de apa (Rombai, Resistol, Sadolin, Biocomplex etc.). Fig. 4: CLASA4 DE RISC - in contact cu solul si apa, este supus in perma-nenta schimbarilor climatice si umezirilor; - recomandabil protectia insecto-fungicida aplica-bila prin impregnare vid-presiune in autoclave; - expus atacului insectelor, ciupercilor de putrezire si putregai moale, termite; - consum specific posibil: 10-20 kg/m3 in functie de specie si produs; - se utilizeaza produse pe baza de apa (Tanalith E., Wolmanit). localizare, diminuare si eliminare a riscurilor de poluare cu compusi chimici a apei, aerului si solului. Domeniul de utilizare a lemnului este clasificat conform SR EN 335-1: 2007 (tabelul 1). in stadiul de bustean, arbore proaspat doborat, se aplica masuri de conservare in vederea diminuarii pierderilor masive de apa con-stituenta, care poate provoca atacuri biologice si fenomene de uscare nedorite. Dupa o perioada de 6 luni de la expunere, se observa o stare de con-servare foarte buna prin procedeul cu pasta hidrofuga. Pastrarea integritatii materialului lemnos se datoreaza peliculei polimerice de parafina for-mata in zonele pe unde lemnul pierde apa din constitutie, reducandu-si functia de protectie naturala. Dupa cum reiese din tabelul 1, clasele 1 si 2 de exploatare (Fig. 1, 2) corespund conditiilor de interior, mediu uscat, cu riscuri de atac de insecte, ocazional ciuperci si supli-mentar, de incendiu. Se impune apli-carea unor masuri de protectie insecto-fungicida si ignifuga a lem-nului, prin metode chimice de su-prafata. Fig. 5: CLASA5 DE RISC - in contact cu apa sarata. Expunere permanenta la umezire; - atac ciuperci putrezire si atac de organisme marine; - aplicare produse de protectie pe baza de apa prin impregnare in vid-presiune (Tanalith, Wol-manit). Pentru clasa 3 de exploatare (Fig. 3) se adauga necesitatea tratarii pelicu-logene cu produse de hidrofugare. Ignifugarea nu este obligatorie la umiditati relative ale aerului peste 60-70%. Pentru clasele 4 si 5 de exploa-tare (Fig. 4, 5), unde lemnul vine in contact permanent cu solul si apa, se impune aplicarea unor tratamente de profunzime, cu vid-presiune, cu produse chimice nelavabile. Dispozitivele, aparatura si insta-latiile de aplicare a protectiilor lem-nului sunt variate, in functie de tipul protectiei, destinatia si dimensiu-nile lemnului: in tratamentele de suprafata, se folosesc perii, pensule, pompe, pulverizatoare (fig. 6, 7); pentru impregnare la presiune atmosferica se utilizeaza cuve si bazine de imersie (fig. 8); tratamentele in profunzime se fac in instalatii cu vid-presiune (fig. 9); sterilizarea lemnului se practica in camere de uscare, sterilizatoare cu radiatii gamma, IR, UV si microunde sau camere de gazare (fig. 10); pentru combatere si monitori-zare se folosesc tehnici de injectare, capcane feromonale si radiatii elec-tromagnetice. TEHNICI ªI PRODUSE MODERNE DE PROTECtIE A LEMNULUI CU BIO ªI ECO PRODUSE ªI TEHNOLOGII Tendintele actuale in protectia lemnului sunt de aplicare a bio si eco produselor si bio si eco tehnologiilor, cu riscuri minime de poluare a mediului, prin: metode fizice prin tratamente termice, cu radiatii gamma, IR, UV si microunde; protectie chimica cu produse biodegradabile, fara metale, cu toxi-citate redusa; tratamente cu bioproduse pe baza de extracte naturale si compusi biochimici de sinteza biologice cu organisme de cultura cu actiune dis-tructiva asupra agentilor biologici xilofagi. Din punct de vedere al produselor chimice exista o mare deschidere actuala pentru compusii cu bor 42 Revista Constructiilor august 2011 Fig. 6: Dispozitiv de pulverizare cu actionare mecanica Fig. 7: Dispozitiv de pulverizare actionat de presiune cu vapori Fig. 8: Instalatie de imersie Fig. 9: Instalatie de impregnare prin procedeul cu vid si presiune datorita complexei si beneficei acti-uni asupra lemnului, mediului si sanatatii omului, ca insecticid, fungi-cid, ignifug pentru lemn, dezinfectant de uz veterinar, agro-alimentar si produs farmaceutic. Astfel, sunt cunoscute formulari multiple de produse care se uti-lizeaza cu succes pe plan mondial: Bora-Care - produs insecto-fungicid si termicid pe baza de Na2B8O13 4H2O, octaborat de disodiu tetrahidratat, produs de Nisus Cor-poration - S.U.A; CobraTM Inc. - produs fungicid pe baza de octaborat de disodiu anhidru, cupru si acid boric, produs de Genics Inc. – Canada; Boron - procedeu de impreg-nare in autoclava cu trimetil borat, care se descompune in prezenta apei in acid boric si metanol dupa urmatorul mecanism: B(OCH3)3 + 3H2O B(OH)3 + 3CH3OH Acidul boric si derivati ai acestuia in combinatie cu polifos-fatul de amoniu produc efecte de intarziere a arderii prin reducerea combustibilitatii lemnului si a clasei de propagare a flacarii. Tanalith E - produs chimic pen-tru protectia lemnului expus in clasele 4-5 de risc de atac biologic (stalpi de electricitate si telecomuni-catii, traverse de cai ferate, sindrila, constructii miniere, poduri si pon-toane), realizat de Arch Timber Ltd. Anglia. Se aplica prin procedeul cu vid-presiune si este un amestec de Fig. 10: Dispozitiv de combatere a insectelor si sterilizare a aerului cu radiatii UV si fotocatalizator de TiO alternativa ecologica la tratamentele clasice cu pesticide 2 substante active organice (propi-conazol si tebuconazol) si anorga-nice pe baza de cupru si bor, care se incadreaza in prevederile Directivei UE nr. 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide si Hotararii Guvernului nr. 956/2005. Institutul National al Lemnului – INL Bucuresti a fost permanent implicat, prin specialistii si labora-torul de Protectia Lemnului, in amplul proces de cercetare a meto-delor, produselor si cauzelor degra-darii lemnului proaspat doborat, functional aflat in exploatare sau din constructiile muzeistice in aer liber. in acest context doresc sa precizez ca, in prezent, exista in derulare, in calitate de partener la proiectul con-dus de IFIN-HH, Ctr. 92086/2008, Planul National – PN II, Programul Parteneriate, Directia 9, “Conser-varea patrimoniului cultural prin tratamente care necesita inter-ventie de salvare la volume mari. Studiu cu orientare speciala asupra decontaminarii prin iradiere gamma a patrimoniului alcatuit din lemn policrom“. Rezultatele obtinute aduc argumente pozitive, fundamentate stiintific asupra meto-dei de sterilizare prin iradiere, ca metoda accesibila specialistilor din domeniul conservarii monumentelor istorice si a bunurilor culturale. BIBLIOGRAFIE 1. Reglementari fitosanitare si de protectia mediului pentru conser-varea si protectia lemnului brut, Mariana PRUNa - Institutul National al Lemnului Bucuresti; 2. Metode moderne de protectie a lemnului proaspat doborat si in diverse etape de prelucrare in scopul prelungirii durabilitatii naturale si redu-cerii riscurilor de poluare si infestare a mediului, Eugen BELDEAN -Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Silvicultura, Mariana PRUNa - Institutul National al Lem-nului Bucuresti; 3. Masuri de conservare a bus-tenilor si cherestelei, Octavia ZELE-NIUC - Universitatea Transilvania Brasov, Mariana PRUNa - Institutul National al Lemnului Bucuresti. Revista Constructiilor august 2011 43 Consultanta in investitii-constructii (XXII) CODUL DE ONOARE ªI ETICA PROFESIONALa A INGINERILOR CONSULTANtI (Urmare din numarul 70, mai 2011) Ca participant important la reali-zarea investitiilor, inginerul consultant, sustinut de principiile de conduita si etica profesionala, asigura prin prestatia sa cele patru elemente principale care definesc succesul unei investitii: TERMEN CALITATE COST SIGURANta PRINCIPIILE DE CONDUITa ªI ETICA PROFESIONALa in activitatea sa, inginerul consul-tant se bazeaza pe urmatoarele prin-cipii de etica si conduita: Statutul profesional Actioneaza numai in interesul clientului sau si respecta legile si normele profesiunii sale. Independenta Mentine o independenta absoluta fata de antreprenori, producatori, furni-zori etc. si nu accepta niciun fel de favoruri care pot compromite impartia-litatea deciziei sale sau pot prejudicia indatoririle sale fata de client si prin-cipiile statutului profesional. Munca de inginer consultant se poate asimila si cu statutul profe-sional al unei persoane juridice inde-pendente. Onorariile sale provin din platile clientului si nu primeste alte onorarii de la societati sau persoane care au legatura cu investitia clientului sau. Competenta Trebuie sa aiba calificarea, expe-rienta si cunostintele necesare reali-zarii lucrarilor angajate prin contract. Consultantul are calificare profesionala universitara, recunoscuta de lege si probeaza aceasta prin prestatia sa fata de client. Legalitatea Inginerul consultant, independent sau ca angajat al unei societati de consultanta, respecta legile tarii si reglementarile profesiunii sale. Practica profesiunea numai pe baza de contracte; nu foloseste dumpingul, traficul de influenta si alte practici neloiale fata de clienti, parteneri si alti consultanti. Asocierea Fiecare inginer consultant, inde-pendent sau ca angajat al unei soci-etati de consultanta, trebuie sa fie membru al asociatiei profesionale de consultanta. Va respecta statutul asociatiei si reglementarile promovate de aceasta, precum si codul de onoare si de etica profesionala. CODUL DEONTOLOGIC (CODUL DE ONOARE) AL INGINERILOR CONSULTANtI ªI AL SOCIETatILOR DE CONSULTANta DIN DOMENIUL INVESTItIILOR Declaratia de atasament Inginerii consultanti si societa-tile de consultanta, care au devenit membrii unei asociatii profesionale, se obliga sa respecte, ei insisi, si sa militeze ca societatile din care fac parte angajatii si colaboratorii lor sa respecte normele de comportament profesional, stabilite in prezentul „COD DEONTOLOGIC“. Acceptarea unei lucrari si a unui contract Inginerii consultanti si societa-tile de consultanta pot accepta numai acele lucrari si contracte care cores-pund competentei si organizarii lor, capabile sa indeplineasca obligatiile care decurg din acceptarea acestor lucrari si contracte. Conditii de exercitare a profesiunii Inginerii consultanti si societa-tile de consultanta trebuie sa aiba legalizata structura juridica conform legii. Trebuie sa duca la indeplinire fiecare insarcinare contractuala cu seriozitate, competenta si corectitu-dine in interesul beneficiarului si cu impartialitate fata de ceilalti clienti participanti la realizarea investitiei. Nu pot ceda nimanui, pentru totdeauna, exclusivitatea asupra propriei activitati si insarcinari. Nu pot primi, pentru o anume insarcinare, alta recompensa in afara celei cuvenite contractual, pre- cum si niciun alt avantaj, direct sau ing. Petre IONIta indirect, din partea tertilor, oricare ar fi acestia, fara stirea si aprobarea beneficiarului de contract. Responsabilitatea Inginerii consultanti si societatile de consultanta trebuie sa se achite de sarcinile contractuale cu compe-tenta necesara, cu seriozitate si corectitudine, si raspund de negli-jenta sau greselile comise. Secretul profesional Inginerii consultanti si societa-tile de consultanta trebuie sa respecte secretele profesionale ale contrac-telor. Nu pot, fara autorizatia benefi-ciarilor, sa divulge secrete de afaceri sau informatii tehnice aflate in proce-sul indeplinirii sarcinilor din contracte. Nu pot folosi datele furnizate lor de beneficiari, precum si rezul-tatele testelor, probelor, cercetarilor, solutiile noi, expertizele, inovatiile, patentele etc., decat pentru indepli-nirea sarcinilor contractului cu bene-ficiarul si nu in alte scopuri si/sau in folos personal. DISPOZItII LEGALE SAU CONTRACTUALE CU PRIVIRE LA PROTECtIA TEHNOLOGIILOR NOI, A INOVAtIILOR sI BREVETELOR Inginerii consultanti si soci-etatile de consultanta sunt obligati sa-si protejeze propriile tehnologii noi, inovatii si brevete prin legislatia dreptului de autor. Vor putea exploata acestea, in baza drepturilor de autor, prin conce-sionare sub licenta, prin comision sau in calitate de consultanti. Nu au dreptul sa foloseasca in activitatea lor tehnologii noi, inovatii sau inventii brevetate, decat cu acceptul scris al autorilor sau con-form contractelor de licenta, conce-sionare sau comision. indatoriri fata de beneficiari Inginerii consultanti si soci-etatile de consultanta sunt obligati sa inscrie in contractele lor cu bene-ficiarii, in modul cel mai clar, precis si complet, indatoririle lor si sistemul de onorarii cuvenit. Nu pot accepta onorarii dispro-portionate, in plus sau in minus, fata de prestatia sarcinilor asumate. 44 Revista Constructiilor august 2011 Nu pot accepta concurenta neloiala pe baza de pret si nici reducerea calitatii prestatiilor lor in favoarea unui pret scazut. Nu pot sa incredinteze, fara stirea beneficiarului, unor terti, exe-cutarea sarcinilor lor contractuale, decat cu acordul scris al beneficiarului. Nu pot aplica tehnologii noi, inovatii, brevete – proprietati perso-nale sau ale tertilor – fara sa-l infor-meze pe beneficiar, pentru ca acesta sa compenseze, legal, valoarea uti-lizarii acestora. Pentru fiecare lucrare contrac-tata, trebuie sa informeze beneficiarul despre raporturile sale cu antre-prenori, furnizori si alti terti, atunci cand natura acestor raporturi poate conduce la suspiciuni de impartiali-tate sau incorectitudine. indatoriri fata de colectivitate Inginerii consultanti trebuie sa respecte si sa aplice corect legile si normele tehnice ale profesiunii, aflate in vigoare. Nu pot incheia contracte pentru lucrari si servicii care contravin legilor si normelor tehnice ale profe-siunii. Trebuie sa accepte sarcini si sa semneze contracte numai cu obligatii si onorarii corespunzatoare sarcinilor. Sa respecte legile si demni-tatea umana profesionala in ceea ce priveste angajatii, colaboratorii si alte persoane fizice si juridice cu care intretin relatii de munca. indatoriri fata de antreprenori, furnizori si terti Desi apara interesele beneficia-rilor lor, inginerii consultanti si soci-etatile de consultanta trebuie sa actioneze impartial si obiectiv fata de antreprenori, furnizori si terti. indatoriri fata de bransa inginerilor consultanti din domeniul investitiilor Fiecare inginer consultant sau societate de consultanta trebuie sa dovedeasca loialitate si corectitu-dine fata de alti ingineri consultanti sau societati de consultanta. Trebuie sa se abtina de la orice manevra sau afirmatie care ar putea fi daunatoare intereselor altor con-sultanti sau ar putea fi considerata concurenta neloiala si de la orice comentariu denigrator. Cand este solicitat sa-si exprime opinia profesionala proprie fata de prestatiile unui consultant sau ale unei societati de consultanta, trebuie sa dea dovada de absoluta obiectivitate. Trebuie sa se abtina de la initia-tive sau demersuri care sa atraga transferul inginerilor consultanti de la alte societati in serviciul sau. Poate sa accepte inlocuirea partiala sau in totalitate a unui con-sultant sau a unei societati de con-sultanta, pentru indeplinirea unei sarcini, numai: - Dupa primirea acceptului scris din partea acestuia sau - Dupa informarea scrisa din partea beneficiarului prin care se comunica rezilierea contractului si scutirea acestuia de orice raspundere in con-tinuarea lucrarii. Trebuie sa informeze in scris consultantul exonerat referitor la preluarea sarcinilor sale. Inginerilor consultanti sau soci-etatilor de consultanta le este strict interzis sa obtina foloase materiale si morale, incompatibile cu demni-tatea lor si a acelora din bransa lor si mai ales: - Sa publice texte sau anunturi cu reclama exagerata in favoarea lor; - Sa denigreze alti consultanti sau organizatii de consultanta; - Sa practice concurenta neloiala si preturi de dumping; - Sa practice mita sau comi-sioane unor persoane sau terti, in scopul de a obtine comenzi, benefi-ciari noi sau contracte, prin defa- vorizarea altor concurenti. Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice“ - co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala „Investitii pentru viitorul dumneavoastra“ COMUNICAT BUCUREªTI, 20.07.2011 SC GEOSTUD SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Sangerului, nr. 11, sector 1, cod postal: 014617, deruleaza incepand cu data de 07.01.2011, proiectul „MODERNIZAREA ªI ACREDITAREA RENAR A LABORATORULUI GEOTEHNIC“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in calitate de Organism Intermediar pentru intreprinderi Mici si Mijlocii. Valoarea totala a proiectului este de 418.388,53 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 246.110,90 lei. Proiectul se implementeaza in localitatea Bucuresti pe o durata de 24 luni. in prezent, conform procedurilor legale s-a achizitionat intreaga aparatura prevazuta in contractul de finantare. Obiectivul proiectului este consolidarea si dezvoltarea firmei SC GEOSTUD SRL, prin adoptarea standardelor europene si internationale in domeniul sau de activitate. Detalii suplimentare puteti obtine de la AUREL BARARIU - director SC GEOSTUD SRL Tel.: 021.220.22.66, Fax: 021.220.22.67; e-mail: barariu@geostud.ro Redeschiderea circulatiei si punerea in siguranta a liniilor CF afectate de inundatii Antreprenor: COMPANIA CONSTRUCtII FEROVIARE SA, Campulung Moldovenesc Beneficiar: CNCF „CFR” SA - Sucursala Regionala CF Iasi Proiectant: ISPCF SA, Bucuresti Urmare precipitatiilor abundente din luna iulie 2008, raurile Putna si Suceava au produs inundatii care au afectat terasamentul liniilor de cale ferata si un pod. Compania de Constructii Feroviare Campulung Moldovenesc a realizat proiectarea si executia lucrarilor necesare repunerii in functiune a unor linii de cale ferata din judetul Suceava. Au fost executate lucrari de apa-rare prin construirea de diguri din gabioane si au fost turnate betoane de protectie. Lucrarile de consolidare a terasa-mentului si podurilor au constat in: demontarea si remontarea supra-structurii CF, completarea cu piatra sparta, umpluturi cu balast, geogrile biaxiale si material geotextil. Au fost realizate protectii de maluri, demontari si remontari ale supra-structurii si refacerea racordarilor terasamentelor cu culeele podurilor afectate. La Podul CF de pe Linia Gura Putnei - Putna, care fusese complet colmatat, s-a realizat decolmatarea albiei podului si refacerea a trei sfer-turi de con. De asemenea, s-a refa-cut terasamentul liniei la mai multe pozitii kilometrice cu anrocamente din piatra bruta. Pe portiunea de linie Cacica -Gura Humorului s-au produs defor-matii ale caii pe mai multe tron-soane, constand din tasari si deripari; de asemenea, stalpii s-au deplasat din pozitia initiala, iar pode-tul de la Km 23+782 a fost distrus. Pentru rezolvarea acestor situatii au fost efectuate urmatoarele lucrari: refacerea rambleului si ranforsarea platformei CF; un podet nou la Km 23+782; decaparea pungilor de balast si ranforsarea platformei CF cu geogrile, precum si ranforsarea taluzurilor. 46 Revista Constructiilor august 2011 Specialitate si interdisciplinaritate dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU - vicepresedinte CNCisC, director stiintific constructii INCD „URBAN-INCERC“ Inginerii constructori participa la realizarea si intretinerea unui mediu construit conform cerintelor dezvoltarii durabile. Acest mediu este, in esenta, interdisciplinar, rezultand din interactiunea cerintelor unor factori umani diferiti (arhitecti, urbanisti, autoritati, beneficiari, ingineri din constructii), ca si a facto-rilor din mediul natural. Comportarea constructiilor poate fi considerata ca un mod de manifestare a transformarilor pe care acestea le parcurg in procesul de interactiune cu mediul ambiant si cu ele insele. Nu vad de ce nu i-am privi si pe oamenii care concep si urmaresc niste constructii in aceeasi evolutie. Formarea inginerilor este rezul-tatul unui efort de natura didactica si tehnica, pe durate considerabile, chiar si dupa ce au o diploma, si acesta se va reflecta mai tarziu in modul in care obiectele de con-structii vor fi proiectate, realizate si urmarite, pentru ca inginerii con-structori sa nu fie perceputi ca simpli executanti care vin si pleaca de la un amplasament. O lege a inginerilor constructori, de mai mult timp in dezbatere, ar putea reglementa o parte din activitatea acestora dupa ce au o diploma si doresc sa practice aceasta profesie. Dar sunt acestia deja niste „specialisti“? Depinde in ce directie. Este de ajuns oare sa citesti Legea nr. 10/1995, cu regulamentele aferente si Normativul privind com-portarea in timp a constructiilor -indicativ P 130-1999? Cei care lucreaza in domenii mai speciale (hidrotehnica, energetica, poduri, cai ferate etc.) gasesc un sistem instituit la locul de munca. Dar ce face un inginer obisnuit, atunci cand citeste ca, intr-adevar, legea calitatii in con-structii prevede „efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu propri-etarul...“, dar constata ca acel bene-ficiar nu are acea carte, dar, totusi, doreste sa stie ceva despre urmari-rea comportarii in timp? O prima idee ar fi o mai specifica etapa de formare in viata universi-tara si exista facultati care, acum, includ aceasta materie in curicule. Mai ales acolo unde cadrele didac-tice sunt membri ai comisiei noastre. Pentru a activa ca specialist, profe-sionist, studentii sau, chiar cei cu diplome, trebuie sa primeasca un bagaj consistent de cunostinte, in diferite etape de formare. in acest context, in materie de educatie si formare a inginerilor, sunt de dezba-tut treptele de parcurs in raport cu relatia dintre discipline, considerand urmatoarele sintagme consacrate: zmultidisciplinaritate - existenta unor discipline variate, disponibile, dar ale caror interdependente se poate sa nu fi fost inca evidentiate si care pot sa nu fie legate ca demers, deci o insumare fara integrare; zpluridisciplinaritate - existenta unor discipline disponibile intr-o anu-mita succesiune, partial cu elemente de feedback, incomplet corelate dar fiind un prim pas spre integrare; ztransdisciplinaritate - existenta unor legaturi intre unele discipline, fara a fi intentionat coordonate, fiind o pluridisciplinaritate evoluata; zinterdisciplinaritate - existenta unui concept comun de progres in cunoastere, cu principii convergente, legaturi complexe intre discipline si multiple elemente de feedback. Dar, cum si unde te poti forma spre a intelege aceste criterii si cerinte? Experienta CNCisC arata ca, de la multidisciplinaritate la interdiscipli-naritate este un drum lung. Compor-tarea in situ a constructiilor, desi pare o situatie naturala curenta, implica, de la caz la caz, una dintre sintag-mele descrise, adica o complexitate crescatoare. Daca privim in istorie, in raport cu dezvoltarea sa, incepand cu ªcoala de Poduri si ªosele, ca prima scoala tehnica superioara infiintata, ulterior in Politehnica si la ICB-UTCB, se constata o structura relativ comuna a disciplinelor de baza, similara cu a altor universitati tehnice existente acum in tara, structura ce reflecta si un anumit conservatorism, care poate actiona pozitiv sau negativ in cazul multor discipline studiate. Cati profesori din generatia IT aduc in fata studentilor imagini proaspete si explicate convingator despre accidente si avarii in con-structii? Cati studenti sunt trimisi in practica pe teren, macar sa vada niste cladiri si sa le descrie starea si posibilele cauze ale deteriorarii? Pluridisciplinaritatea este, in prin-cipiu, reflectata in structura procesului didactic, pe facultati, curicule pe specialitati si ani de studii. Fiecare facultate are o traditie, schimbarile recente au venit, in general, prin taierea unor ore. Transdisciplinari-tatea este evidenta in succesiunea unor anumite cursuri pe ani de studii. Ca tinta a proceselor de cunoastere si invatare, interdisciplinaritatea este un nivel superior, care este de preferat, dar pentru care nu este loc cu usurinta. in Romania de azi, cu procesul Bologna introdus prin lege ca reforma si strategie in invatamantul 48 Revista Constructiilor august 2011 superior, studentii sunt atrasi mai intai catre pluridisciplinaritate si transdisciplinaritate, prin discipline conditionate, asociate cu cateva dis-cipline la alegere, criteriul fiind o anumita suma a creditelor. Unele universitati tehnice au com-binat, cel putin institutional, construc-tiile din unul sau mai multe domenii cu instalatiile si arhitectura. Daca ne-am referi la o facultate de constructii, interdisciplinaritatea este partial realizata prin: cursurile de la sectiile de ingi-nerie urbana (ingineria mediului, edi-litare, infrastructuri, metabolismul localitatilor); evaluarea sigurantei structu-rilor si a riscului seismic, partial acoperit de cursuri de inginerie si/sau master, inginerie in limbi straine etc; stiintele economice aplicate in inginerie, care beneficiaza, deja, de o specializare la UTCB; istoria constructiilor, un curs care poate deveni permanent; cercetarea teoretica si aplica-tiva in domeniu, cu participarea cadrelor didactice la proiecte, in parteneriat cu alte universitati si institute de cercetari. Exista si domenii in care interdisci-plinaritatea nu este suficient exploatata, cum ar fi: in geotehnica, unde echipele sunt complet diferite de cele preocu-pate de seismologia inginereasca; in proiectele de licenta domi-nate de specificul catedrei de unde provine indrumatorul; in unele programe de masterat si doctorat si cursuri post-univer-sitare dedicate, unele destul de teo-retice; in unele domenii de doctorat, la care listele de conducatori stiintifici au ramas descompletate pe domenii importante, iar comportarea in situ nu figureaza ca domeniu de interes. Ne putem intreba, desigur, cum sa aducem ceva nou, modern, in studiile privind comportarea in situ. Modernismul si post-modernismul in constructii pot fi considerate atat in raport cu evolutia stilurilor din arhitectura cat si in raport cu: nevoia de a raspunde cerintei unei arhitecturi mai apropiate de om; identificarea tendintelor care la un moment dat fac sa nu mai fie valabila sintagma „forma urmareste functionalitatea“ si in consecinta, capacitatea de a face fata unor noi tipuri de combinatii de materiale in structuri. in termeni ingineresti, moderni-tatea ar trebui sa insemne o capaci-tate suficienta de a intelege, in mod critic si a inova, a concepe si aplica noi materiale, solutii constructive, structurale si nestructurale, in raport cu evolutia pietei si cerintelor soci-etatii. Ca exemple ar fi betoanele de inalta rezistenta, cladirile superinalte, podurile de foarte mare deschidere, casele eficiente energetic si/sau pasive. in mod special, modernitatea ar trebui sa favorizeze aparitia noilor tehnologii, de ex. tehnicile de izolare a bazei, diagonalele cu sistem de amortizare, sistemele domotice inteligente. Dar si tehnicile avansate care ne pot ajuta sa cuantificam parametrii comportarii in situ ne sunt necesare: determinarile dinamice, termografia in infrarosu, tehnicile IT etc. Pentru compatibilizare cu alti specialisti s-ar impune o cultura tehnica extinsa in domeniu a absol-ventilor ingineri, spre a-i face par-teneri integrabili in diferite colective de lucru din firme si institutii, ca si in urmarirea de specialitate, extinsa, la obiective de interes public deosebit. Universitatile nu ar trebui sa exacerbeze rolul creditelor pe disci-pline alternative fara definirea dife-ritelor optiuni care trebuie sa fie corelate spre a asigura interdiscipli-naritatea. Trecerea la structura cu 3-4 ani de studii plus masterat si eventual, doctorat impune o analiza atenta a relatiei dintre curicula stu-diilor de baza si cea a etapelor care urmeaza in formarea continua, pen-tru a asigura o intelegere extinsa a relatiei dintre discipline. Mobilitatea studentilor si circu-latia specialistilor in cadrul Uniunii Europene nu trebuie sa neglijeze specificul deosebit al seismicitatii teritoriului Romaniei, care are drept consecinte precautiuni fata de apli-carea mecanica a unor cunostinte si solutii arhitectural-constructive pre-luate din alte zone. Utilizarea de materiale moderne nu ar trebui sa insemne pereti cortina care ard sau care cad la seism ori vant, nicidecum sa puna in pericol cladirile de patrimoniu invecinate. Daca nu le urmarim in situ, nu putem arata ce anume era insuficient stu-diat, nu putem preveni accidentele. Absolventii ingineri constructori vor fi parteneri la dezvoltarea terito-riului tarii si ei pot fi formati spre a se indrepta si catre Comisia noastra. Daca vom obtine recunoasterea unor ocupatii in domeniul CNCisC, vom deveni chiar atractivi. Reducerea numarului de ani de studii ne poate taia avantul de a sugera materii noi, dar o disciplina atractiva in universitatile de constructii ar putea fi si „Teoria si practica monitori-zarii comportarii in situ a constructiilor“. Macar la un master sau curs optional! Avem membri CNCisC care au acumulat atatea date si sunt expertii nostri. in acest context, in universitatile cu specific de constructii, interdisci-plinaritatea care ar servi si interesul CNCisC ar avea un mare potential de dezvoltare, in corelatie cu: arhitectura si urbanismul, dome-nii cu care contactele sunt mai putin vizibile (aspectele ingineresti ale dezvoltarii spatiale, infrastructuri); managementul prevenirii dezas-trelor si studiul unor actiuni extreme (explozii, terorism, incendii in cladiri inalte si la scara urbana); stiintele tehnologice, acoperite de cunostinte relativ clasice; legislatia generala si reglemen-tarile tehnice in domeniu; cerintele dezvoltarii durabile, care au un specific diferit la diferitele discipline de baza. Sugestiile noastre privind partene-riatul cu specialisti consacrati din domeniile de interdisciplinaritate, din Comisia Nationala Comportarea in Situ a Constructiilor, din alte univer-sitati sau institute nationale de cerce-tare se pot referi la: invitarea mai multor cadre didac-tice la conferintele CNCisC; invitarea ca lectori la cursuri, membri in comisiile de examen de licenta si/sau diploma; invitarea ca membri in comisiile de examen de doctorat, evaluare si sustinere teza; practica sau vizita ghidata in laboratoare din institute de cercetare consacrate. Revista Constructiilor august 2011 49 d i n s u m a r Constructiilor Constructori performanti C2, C4 Revista Editorial 3 Un om dedicat constructiilor industriale 4, 5 Produse de nota 10 la expozitii dar si in magazinul firmei 6, 7 Constructii emblematice in Romania – BNR (III) 8-10 Partener in domeniul constructiilor si cel industrial 11, 13 Arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica 12 Constructori de exceptie: Radu SCUTELNICU 14, 15 Solutie tehnica de consolidare a terenului de fundare 16, 17 Mortar de zidarie in straturi subtiri pentru BCA 18, 19 Sisteme centrale de aer conditionat si incalzire 19 Proiectare, arhitectura, urbanism, consultanta de inalt nivel 19 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 6.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare Frecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, Aria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de Format: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Culori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- Suport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, Caracteristici dinamice proprii si scenarii de demolare la cladirile din beton armat 20 - 22 comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la Solutii profesionale de armare in dispersie a betoanelor si mortarelor 23 - 25 patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Ferestre si usi in concordanta cu standardele europene 26, 27 Metode moderne de reabilitare hidrofuga a peretilor afectati de umiditate la cladiri existente 28 - 30 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Sisteme de desfumare si ventilatie naturala 31 11 numere - 150,00 lei + 36 lei (TVA) = 186 lei Organisme de certificare 31 Cercul vicios 32 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ªapa autonivelanta – sapa viitorului 33 persoana fizica persoana juridica Siguranta structurilor cu cabluri portante 34, 36, 37 Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Calitatea sculelor si accesoriilor profesionale 35, 47 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. Vopsele lavabile 37, 39 Cladiri moderne cu schelet din lemn 38, 39 Protectia si conservarea durabila a lemnului 40 - 43 in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Consultanta in investitii - constructii (XXII) 44, 45 Specialitate si interdisciplinaritate in constructii 48, 49 Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 